Y 


Tralóse el Peaje Para la 
Autopista interprovincial 


CORDOBA, 27 -(S.) — Han 
progresado los estudio para 
la concreción de la: proyecta- 
da autopista entre Córdoba, 
Santa Fe y La Plata, de 
acuerdo a lo informado por 
los ministros de Obras Públi- 
cas de Santa Fo y Córdoba, 
geñores Luls Romero Acuña 
y Juan Masjoan, respectiva- 
mente. La velocidad será una 
de las características de esta 
A 


Se dió comienzo 
al licenciamiento 


de la clase 1943 
C. FEDERAL, 27 (S.) 
— $e Inició ya el licen 
clamiento de parte de los 
efectivos pertenecientes a 
la clase 1943 que presta- 
ron servicios en el Ejér- 
cito, Se cumple así con lo 
dispuesto oportunamente 
por la Secretaría de Gue- 
rra. El licenciamiento al- 
canza aproximadamente 
un 40 olo, y en ¡as diver- 
sas unidades so cumplen 
actos alusivos. 


Muere Otro 
Delincuente 
enun Tiroteo 


LA PLATA, 27 (S). — Esta 
madrugada, a las 2, otro mal- 
viviente cayó abatido por la 
policía de la provincia de Bue- 
nos Aires. A la altura de Riva 
davia y Altamira de la locali 
dad de Rafael Calzada, dos 
desconocidos, empuñando sen- 
dos revólveres, asaltaron a un 
colectivo gulado por Nazareno 


mino a una € 


Nazzos, al que despojaron de 
la suma de 2,000 pesos en efec- 
tivo, 'y al pasajero Victorio 
Lumosi de un reloj pulsera, 
dándose de inmediato a la 
fuga. 

En tales circunstancias, una 
comisión policial que recorría 
el lugar localizó a los delin- 
cuentes, a los que dió orden 
de detención. Por toda res- 
puesta los- deconocidos dispa- 
raron sus armas contra los re- 
presentantes de la ley, qnienes 
repelieron la agresión. Se ge- 
neralizó un breve pero intenso 
tíroteo, que culminó con la 
muerte de uno de los: delin- 
cuentes yla fuga del otro, que 
pudo eludir la acción policial 
amparado por la oscuridad. El 
delincuente abatido aún no 
fue identificado. 

Las autoridateg - policiales 
tonfían en detener: al delin- 
cuenta prófugo, en base! alos 
datos de filiación proporclo- 
nados por tas dos víctimas del 


'A MUTILACION 


LA PLATA, 27 (S). — Un 
episodio insólito se registro 
dentro del penal de Sierra 
Chica, jurisdicción de Olava: 
rría, El' penado, N* 1045, Mel- 
chor Do Notta, en un descui- 
din de los guardíanes, se armó 
de una hojita de afeitar y se 
dió un feroz tajo en la-len: 
gua, 


kilómetros 5aproximadamen 
te. La autovía tendrá d 
calzadas en cada mano de 
7.50 metros de ancho caía 
Una. 


De inmediato fué conducido 
a la sala médica, donde el fa- 
Cultativo comprobó. la grave- 
dad de la herida y no hubo 
otro remedio que amputarle 
tres centímetros/de lengua, 


ponsabilidades; que tales ro 


autopista. Los caminos actua- 
les exigen tres horas y. media 
Para cubrir el tramo Santa 
Fe-Arroyg del Medio, mien- 
tras que el nuevo camino per- 
mitirá recorrerio en sólo “os 
horas. Eso no implica que las 
condicionez de seguridad dis- 
minuyan. De acuerdo a los 
nombrados funcionarios, que 
itaron Gatog estadísticos de 
California, Estados Unidos, y 
de Italla y Francia, el uso de 
las autopistas reduce en un 
cincuenta por ciento la can- 
tidad de accidentes registra- 
dog en carreteras comunes. 


EL COSTO DEL PEAJE 


Se adelantó el costo del pea- 
para recorrer la autopista: 
rá de 150 y 1.70 pesos poc 
metro. Y también se anun 
ció que ra estará termi- 
nada, en lo que concierne a 
2 provincia de Santa Fe, en 
dos años: mediante la adjudi- 
n de log respectivos tra- 
Bajos a tres empresas. Los 
studios pertinentes estarán 
terminadog e€n el mes de fe- 
brero. 


Dicha autopista está presu- 
puestada en unos 40 millones 
úe dólares, lo que represen- 
ta de 25 a 30 millones de pe- 


sos argentinos por  kilóme- 


tros. Para la construcción 
existen ofrecimientos de la 
banca. Internacional. 


En Santa Fe la carretera 


correrá paralela a la ruta 
11, la que, por atravesar un 


Sión 
cada 8 kilómetros, se tornw 
cada vez más rOsa por 


la densidad del tránsito. 
Aunque todavía no se fijó el 
emplazamiento definitivo de 
esa autorruta, estará ubíca- 


'2 paralelamente 


aquel ca- 
ncla de 10 


ALTA GRACIA (Córdoba) 


27 (S.) — Se realizó ayer la 
reunión plenaria final de la 
asamblea de la Asociación 
le Entidades Periodísti 
Argentinas —ADEPA— 
bándose- dislintos despachos 
que se habían considerado en 
las reuniones previas. Ja 
conferencia se llevó a cabo, 
como las anteriores, en los 
salones del Sierras Hotel. 
Varios documentos fueron 
áprobados perla asamblea 
sobre libertad de prensa, gra 
vámenes a la prensa, impues: 
tos al papel, reequipamiento 
y publicidad. 


LIBERTAD DE PRENSA 


FUE DERROTADO CENTRAL EN SU 


(Información en página ocno) 


trigo a China roja 

C. FEDERAL, 27. — En 
el puerto de Villa Co 
tución nta Fe), inicióse 
el emb; ue de trizo con 
destino a China comunista, 
buque “Maritsa” condu. 
el el primer envío, de 
11.000 tonela 
dienie y una opera 
400.000 toneladas convenida 


| El primer envío de 


| Año Ll 


> DIARIO INDEPENDIENTE AL SERVICIO DEL PUEBLO 


Director Nestu; Joaquín Lagos 


ROSARIO, Domingo 27 de Septiembre de 1964 


Tres Temas 


Parlamentarios Para Agitados Debates: Alquileres, 
Santa Cruz y Derogación del Régimen Previsional de Legisladores 


Dispuizda la prueba central del programa que se realizó esta tarde 
quín Lagos procede a entregar la plaqueta q 


JT Calixto Aramburu; 


en el hipódromo ' Independencia, el señor Joa- 
que había instituido para el propietario del caballo vencedor de esa ca- 
rrera que llevaba su nombre. Recibe el trofeo la señora Constancia Zubizaretta de Aramburu, 
fotografía junto a su esposo, señ 
y los doctores Eduardo L. 


C. FEDERAL, 27 (S). 


dic] obra 


La Rioja, Chubut y Río N 


$OGIPGOPLIVIVO 


acciones sen aún más lamen 
tables cuando se producen 
con declarados fines de inves 
tigación administrativa, an 


En el primero de esos do- 


cumentos se manifiesta que 
en términos generales e 
te libertad de prensa en la 


iepública; que no puede des 


conocerse el hecho de que 
ciertos episodios tienden a 
mitarla o desconocerla, 

que a menudo se haya 
vertido la diligente ac 


ial, Indispensable para po 
erles coto o determinar res- 


La Justicia Notificará 
Mañana a los Dirigentes 


Obreros; Reúnese la CGT 


CO. FEDERAL, 27 (8) —|nidad a 
las au- | c 
toridadeg judiciales entrega- | decisión jud 
rán, para su distribución por | dola “a inoportuna. 


A partir de mañana 


aficialeg acreditados, las có- 
dulas Ce notificació con las 
que se comunicará a los di- 
rigonteg de la C.QT. cuya 
prisión preventiva se dispuso 
por “Instigación al delito 
la resolución del juez Leopo 
fo. Insaurralde, Esa distribu- 


elón 56 hará en tandas, de | mios Independentes también 
Acuerdo a los domicilio que | harán conocer mañana su po- 
sición sobre el particular. 


ieron esos dirigentes. 
Mientras tanto, es aguar- 
dnCa con expectación la re- 


rintón del “consejo direeuva | Concluye hoy el 
comicio mercantil 


do la Central Obrera, que 
también se Tealidará ma 
ba» para dilucidar la actitud 
1 segulr. Cuando se comple- 
ten las citaciones, en caso d 
Incomparecencta 


Y que sl ge concretan las (é- 
tenciones no se interponga 


recurso de excarcelación. |nas, a lag cuales se les com- 
Propicta, asimismo, un paro |Pr0bó que no pertenecían a 
Eeneral: de actividades de 24 |la entidad gremial y posean 
horas, que debería concre- | carnet 
tarse antes de las detencio- | fué preparada por log dirt 
1es. Trascendió que ese paro | gente: 
¡Somo hemog dicho— se ha- (el sector de las 62 organt 
Ma coincidir con la visita |2aciones 
del general Charles De Gau- | ni 
le. para dar cumplimiento a | áctitud fraudulenta e interve- 
Instrucolones que tienen las JE la justicia, dicha lísta op- 


LA FRATERNIDAD 


laración donde repudia la 


Mo €l nuestri 


rán término hoy. a las 
se Cendra |:as elecciones de los mete: 
gue librar orden de captura | tiles para renovar autoridas 
rontra aquellos 119 divigen- | des. Hasta esta mañana ha- 
tes. Bl sector de las 62 ha |Díán emitido gu voto 12000 
propuesto que no se acate|afiliatos de la Mederación 
entonces la citación judicial. [de Empleados de Comecio. 


lÓ a conocer una de- 


Jal, calíficóno 
Señala 


Los dirigentes Ue los gre- 


€. FEDERAL, 27. — Da- 


Es de señalar que se en- 
cuentran procesadas 60. perso- 


ción. 


que contienen 
iantes para 
dístico que las 
provoca, O parecen tener, co: 
mo presuntas cuestiones le 
privilegio en organismos le 
£Sislativos, una rinalidad ti 
midatoria y que debe mi 
se con prevención e inquie 
tud la tendencia a hacer otra 
vez de-la acusación por de: 
sacato un arma contra la li: 
bertad de prensa: 


IMPUESTOS 


También se ratificó Ja decl 
ración del. consejo ejecutivo 
do la: institución contra 
tentativas de imponer gravé: 
menes a la prensa. 

Añádese que Ja imposición 

s impuestos a la publi: 
ad podría límitar la prin 


y la fuerza material que pa 
mite a la prensa libre cumplir 
con amplitud de medios su 
cultural y su/función 
señalando que 
iva en ese'sentido 


placencia por 
as intelativas no tu 
ron felizmente curso, y 
felicita a organism y fun 
cionarios. que contribuyeron 
a ese resultado. 


Con respecto a los impues 
tos al fapel, la asamblea de 
ADEPA ratificó el recónoci- 
miento de la institución al 
gobierno nacional por hahor 
sido contemplado - favorable 
mente el pedido de deroga: 
ción de los recurgos al p: 
para diarios, pero manifles 
la que, a través del decreto 
ley 667/63, se vulnerado la 
tradición y gravado elemen- 
tos indispensables para la ia 
bor de la prensa, a través del 
impuesto del 4 por ciento so 
bre los fletes de importa- 


Se señala asimismo en ese 


cional licitará en los próximo días ob: 
camineras por 920.183.922 pesos. El anu 
cio: fué hecho por el Ministerio, de Obras 
y. Servicios Públicos, puntual 
beneficiarán a la Capital Fe- 
deral, Buenos Aires, Mendoza, Santa Fe, 

egro. Mañana se 
licitarán las obras de acces 
Campana, desde la ruta número 9, con 


CIPPIFOOILROPOCGILIOACOLAAIALI IO EINIICINIAS RR ia 


mativas de las relaciones en 
publicaciones perio- 


de la lísta “Amarilla”, 


de tendencia pero- 


por retirarse, 

Por lo tanto,| sólo tres lis- 
o tas participan: la Blanca, lá 
Mientras tanto... la_Brater- LVioleta y la. Celeste. 


documento que sé insístirá en 
las gestiones para que el pe- 
rlodismo: sea eximido de ese 


VIALIDAD NACIONAL LICITARA VARIAS. OBRAS CAMINERAS 


Vialidad Na- 


nd 


que | se ab 


tre la 
dísticas los. anunciador 
para el respeto de las tar 
publicitarias y el normal p: 
go de las facturas. 


La Tierra no 
Productiva 


En la sala del teatro. Yl 
Círculo, quedó inaugurada € 
ta mañana, la 7a, Asamb) 
Bienal de los Centros Juveni- 


les A s de Capacitació) 
que sesionará en forma para 
lela con el 52% Congreso Or- 
dinario Anual de la Fede 


ión Ag Argentina, ha 
bilitado en “el día de la yís- 
pera. 


AUTORIDADES 


El acto se inició a las 10 y 
30, y estaban presentes el sub 
secretario de Agricultura 
Ganadería de la Nación, in- 
geniero Raúl Borrás; el direc 
tor de Enseñanza 
grícola de la citada secreta 
Roberto 
«el 


Steiger; el senad: 
Mariano Fernánd 
tado nacional Lu 
otros legisladores, 


En primer término, usó de 
la palabra el presidente de la 
Federación Agraría Argani- 
na, señor «Antonio Di Rocco, 
quien dió la bienvenida a los 
jóvenes agrarios que partici 
ban del evento y procedió a 
dejar inaugurada la a: blea 


grayamen. 


Otro proyecto de resolució 
aprobado determina repud: 
acción de distintos 01 
nismos oficiales que — retras 
ron o difícultaron las taréas 
de reequipamiento — iniciadas 
por distintas empresas periu- 
dísticas del país., 

Por úlimo, se aprobó otro 
documento, adhtriendo:a la 
resolución número 9 de * la 
SIP, relativa a las reglas non 


Seguidamente, habló en nom- 
bre del Consejo Juvenil, José 


Tomás Orionte, quien: saludó 


a los delegados y, a continna 
ción, lo hizo el asesor de dí- 
cho organismo, Luis Mendó. 


HABLA BORRAS 


Por último, el ¿ingeniero 
Borrás, pronunció 'un' discur= 
So para fijar la posición del 
gobierno nacional sobre d 


tintos aspectos que hacen a la 


es 


una inversión calculada de $ 51741875. 
as | Además, se llevará a la práctica el viejo 

proyecto del acceso norte a 1 
un presupuesto de $ 303.890.453, El martes 

irán las licitaciones sobre el acceso 
sur de la ciudad de Mendoza, por un va: 
lor: de $ 103.593.645. El miércoles se cono- 
cerán las propuestas para la construcción 
o al puerto de | del ramal caminero Rosario-Vicente Ló- 
pez, “por la ruta 34, por $ 1.148.040. 


HOPLOGIPILILLLLDS 


con la presidencia del señor 
ww Agusti, del diario 


Tras ello lós delegados. vi- 
sitaron las instalaciones 
Esmeralda, dondo 
Inmediatamente se realizó | fueron agasajados con un ¿l- 
una reunión de la nueya jun 


ta de directores de ADEPA, Por la tarde se trasladaron 


- 0992 debate que podría desarrolla: 
se en el recinto entre legi: 
ladores radicales. 


e ese ++I9099909: 
¿ 


hasta la localidad de Cosa: 


<ipales les brindaron una: re- 
cepción. Por la “noche se rea 


lizó, en un hotel de esa c 
Gad, el banquete de clausur: 
donde habló el nuevo pre: 


dente-de ADEPA, — profesor 


Agusti. 


REINCORPORAN A 
CESANTES BANCARIOS 


CORDOBA, 27. — Por de- 
creto del Poder Ejecutivo de 


la Provincia, se dispuso 
promulgación de la le 


huelga de 195: 


Las solicitudes: de reincor 


poración deben ser presér 
tadas en el Instituto de Pri 


visión Social de la  Proyin- 


cia. 


quien aparece en la 
el presidente del Jockey. Club, señor Ricardo Lisandro Lagos, 
Batallán y Luis Quaranta, miembros de la comisión directiv 
Antonio Rigatuso, encargado de la página hípica de CRONICA. 


Finalizó la Asamblea de ADEPA: Señaló Peligros 
Contra la Libertad de Prensa 


2. de:la entidad, y el señor 


quae 
reincorora ' a los cesantes 
bancarios por motivo de Ja 


N” 16.600 


Disparidad 
en la UCRP 


CAPITAL FEDERAL, 27 
(S). — El fin de las sesiones 
ordino del Congreso Na- 
cional, si bien existe como es 
bido, una prórroga por 

nta dí ás, ha motivado 
aumento en la actividad de 


un 
los diputados y senadores q; 


evidentemente, desean finali- 
zar el periodo sin dejar asun- 
tos pendiente. 


in "Diputados, el problema 
s trascendente, es el re 
oa la intervención federal 

provincia de Santa Cruz. 
te asunto —que ya tiene 
spacho de la mayoría de la 
de Asuntos Constitu- 
- será debatido ma: 
ñana en sesión especial, que 
seguramente se prolongará 
hasta el miércoles. Existe un 
ma interno en el bloque 
alista, ya que si bien-el 
dictamen de 'mayoríx, apoya- 


aconseja la intervención 
limitada al gobernador santa- 
cruceño, varios diputados del 
sector “intrasigente” defien- 
den personalmente al doctor 
Martinovic, que es militante 
de esa misma corriente, con- 
nente en el “sabattíni 
mo". Es por ello que el blo- 
que de la UCR del Pueblo de- 
be volver a reunirse mañana 
de lograr un 
ndo el proble- 


PROPIO CAMPO | 


Miembro de la Sociedad Interamericana de Prensa 


Ch. Juniors 
¡fué Superior 


Regular cantidad de es: 
pectadores, y bajo el manto 
do, los primex 
e Rosario Cen- 


tral, y ita Juniors, se 
aprest ara iniclór la 
nfrontación marcada por 
torneo de Ja Asociación 
del útbol Argentino. 
Los aficionados rosarinos, 
se diéron cita en la'e: An 
za de poder, festejar hn 


triunfo de sulescuadra,favo: 
ríta, tan alejada de 1a victo. 
tia en el presente cámpeo- 
nato. Mientras tanto gu rie 


yal Chacarita Juniors, bajó 
al mpo de-la Ribe con el 
firme propósito de encon- 
War su recuperación ey nues 
tra cludad 


ecodentes y 
ude dió 


cuando ej Sr. 


la'orden de lón, 108 
elencos se encontraban all= 
neados de Ja dente ma- 


nera 
R. Central: Andrada; Can 
sares y Cardozo; Aranda, 
Mugglono y Bautista; Miguel 
Juárez, Borgogno, Loa 
Mantredi y Giménez, 
Ch. Juniors: Cordero; Sel= 
Jo e Iñigo; Blanco, Sanzuf= 
nettl y Ferro; Blaggio, Con- 
fesor. Conigllaro, Roldán y 
Rambert. 
PRIMER TIEMPO 
Exctamente a las 1630 
Loayza puso en moyímiento 
el esférico con pase a Bor 
£Ogno, esto cedió ¿ Muggio- 
ne que alargó a Domingd 
Aranda, el marcador úe pun 
la se adelantó unos metros y 
cedió. en buen momento a 
Migue] Juárez, que luego de 
ehidir la marcación de Ini 
go envió centro largo, salió 
a cortarlo Seijo conse- 
gulr, Manfredi se apoderó 
del esférico y remató fuerte 
dando la pelota en la mano 
del zaguero central chacari= 
poderándose luego el 
lla Corde 


o jurídic 1 
sl de tal manera deeyic 
tar el ya presunto y agrio 


aude, pese a 
Y sde Jo localess 
SE SALVA CHACARITA 
Solo cinco minutos se 'ha- 
bían jugado, cuando Rosario 


Una vez finalizado el debate [Central tuvo la más clara si- 
santacruceño, Diputados debe [tación de gol hasta ese mo- 
donde ¡las “autoridades .muni- | continuar con.el discutido te- | monto. Giménez ya dentro 
ma de la derogación del ré-fdel área y luego de despren: 


gimen de jubilación de legis- 
ladores, Se cree que, pese a la 
oposición de un núcleo 'bas- 
tante considerable de dipu- 
tados, será finalmente aproba- 


bilaciones. t 


prórroj 
girá hasta el 31 de diciemb: 
del corriente año, y ha sido 
dictada al solo efecto de dar 


reemplace'a la actual ley, que | Y 
vencía el. 30 de 'este mes. ( 


La Cámara Alta, el martes, | sacado sobre Ja 
debe considerar la prórroga |rro, obteniendo n» 
de la ley de alquileres, apro-| Giménez que a] rematar per 
bada ya por diputados. Esta | mitió un nuevo despeje de 

como es sabido, re- | Seijo, 


tiempo al Poder Legslativo a | nutos favorabl 
estudiar un cuerpo legal que| les, el juego se hizo m: 


se de Blanco, remató en for- 
ma 
superar a Cordero pegó en 
Iñigo"que +rechazó corto, el 
do, con la derogación lisa y [T9boto lo Obtuvo Mantredi y 
llana: de las) privilegiadas ju. | desde cerca volvló.4 


tela" pelota Juego de 


ar esta yez 


JUEGO PAREJO 
Luego de los primeros mi 
a los loca- 
pa 
. Fué así que a los S' Ram 
Cont. en la página 8 col 5) 


ANUNCIO ASPECTOS DELA REFORMA IMPOSITIVA AGRARIA 
El SUBSECRETARIO DE AGRICULTURA, ING. RAULBORRAS 


cia su discurso en la 7a. Asamblea Bienal de Centros Juveniles Agrarios, A su lado, están ubicados el señor Antonio 


Aparece eri la nota, gráfica el subsecretario do Agricultura de la Nación, ingeniero Borrás, en momento qué prom 4 
Di Rocco, presidente de la Federación Agraria y el señor Carlos Steiger, titular de la Sóciedad Rural de: Rosario. 


de los centr 
juveniles ¡agrarios en el país 
y de la educación. tecnológica 
gue debe impartirse a la jue 


importancia 


educar —dijo— 
de futuro a las nuevas gene- 
raciones conforme a las fuer- 
zas que'hoy tenemos en nues 
tras manos”, 


REFORMA IMPOSITIVA 


El ingeniero Borrás, ana 
zó, enseguida, el proyecto de 
reforma imnositiva 


picia la: Secretarín de Agr 
Cultura y Ganadería de la > 
ción. 

“Ahora el productor qne 
prodúce más y mejor pasa 
más impuesto —añadió 
Quien tiene campo mal <u 
vado y abandonado se bene- 
ficía pagando menos y con el 
yalor.que ya adquiriendo la 
tierra gracías al esfuerzo -aje- 
no”. Se pronunció contra 'es- 
ta situación y, afirmó, que la 
“reforma. impositiva que se 
propicia va:a obligar a mejo- 
rar la tierra o a yenderla; el 


impuesto a la renta potenetal ( 


no le-dará; otra posibilidad” 

Finalmente, se explayó e 
tópicos sobre problema 
1 mó que debo 
apacitación de 
2 rural, acorde con 
la' grandeza del país. 


ENTREGAN 'BENEFICIOS 


Terminada * la exposición 
del Ingk Borrás, se'pasó a con 
siderár'el orden del día de la 
asamblea, constituyéndose la 
Comisión de Poderes, para 
luego entrar a formarse las 
comisiones de estudio de las 


ponencias presentadas, Ade 
más, esta mañana el presiden 
te de la Caja de Jubilacio» 
nes para Empres: 
les, señor Camilo González, 
bizo entrega de varias jubi- 
laciones a agricultores perte- 
necientes a distintas localida- 
des del país. » 
Esta tarde, a las 18, en el 
Círculo. Italiano, será inan- 
gurada la once Exposición Na 
cional de Labores, de los Cen 
tros Juveniles y mañaha, rea 
nudará sus deliberaciones el 
5£a, Congreso de la Federa- 


clón ¿erario 


PS 


rd e lc 


SAG. DOS 


Rosario, Dom 


go 27 de Septiembre de 1964 


4 
¿ 
| 


—En los primeros días 
de diciembre tendremos en 
Rosario a varlas figuras 
representativas del Movi- 
miento de Intransigencia 
Radical, 

—Dlgamos más bien 
hombres que siguen la lí 
nea del doctor Frondizi, 
porque usted bien sabe que 
se les niega el derecho 2 
usar esa denominación. 
—Clerto. De ello ya nos 
ocupamos hace muy. poco. 
Pero hasta tanto no exista 
Una prohibición oficial, 2 
ese grupo hábrá que iden= 
tificarlo como “mirista”. 
—Así lo haremos hasta 
entonces. 

—Como le decía, nuestra 
oludad va a 
una reunión 


tes y conce. 


—El motivo 
unión. es para 
mano” a los 
sotual oficialismo. 


o lo adelantó el doe- 
Sylvestre Begnis on 

A cuando estu- 
del bloque 
los nacionales 


de Fron 


pués a 
s relieve de la 


gura de m 
agrupación 
unión de di 
ífica, oportun 
ideas y 


CON 
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slderar distintos probl 
políticos, económicas 


mó— una 
tal del movin 
rios gobiernos provin 
de la UCRP que 
ltado absolutamente 1n- 
operantes”. 
—Seguro que el primero, 
por razones de proximidad, 
será el de Santa F0«.. 


—Pero ya los radicales 
del pueblo: se les adelanta- 
rán, porque piensan “tirar 
la casa por la ventana” al 
cumplirse el primer año 
que son gobierno, 

—En eso anda el propio 
presidente del comité na: 
cional, doctor Ricardo Bal- 
bin. 

—Firmada por él ha sido 
remitida a todos los titul 
res de los distritos provin- 
ciales del partido, una no- 
ta en la que hace tal anun- 
clo. 

—Dice don Ricardo en su 
circular, que el 12 de oc- 
tubre es fecha “oportuna 
para que en todas las pro- 
Vinclas se realicen reunio- 
nes en las que se destaque 
la obra de gobierno reallza- 
da y la significación que 
para la pacificación nazlo- 
nal ha tenido el adveni- 
miento al poder de nuestra 
partido". 


—Agrega Balbín que el 


E ES A NA 
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comité nacional est 
gramendo p la misma 
fecha una trasmisión por 
radio y televisión 
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pro- 


les haremos saber a la 
brevedad”, 

—Como se va a Dati 
parche, lo que se diga y 
presente, por más poco que 
sen, puede surtir efecto. 
"Tenga presente la eficacia 
ane han tenido para otros 
gobiernos los efectistas me- 
dios de propaganda utiliza- 
do, 

—Según que medio ss 
utilice. Y según quien o 
es armen'esos progra- 


iene razón. No vaya 
a resultar como algunos 
que se están utilizando, que 
en lugar de resultar bene- 
iosos para la gente del 
resultan Contra: 
producentes. 
eso iba. Porque es: 
án a cargo de la 
1e comenzó 
ta” en los 


ra, mientras manejó al 
smio", luego Cuan- 
y ahora 


—No 
nombres, dado que son co- 
nocidos. 


—Sólo cabe recordar 
aquello de «que “dime con 
quien andas”...” 
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Totales de 
Comicios en 
Económicas 


En la Facultad de Ciencias 
onómicas. Comercla les y 
Políticas y simultáneamente 
en la Escuela de Derecho, de 
nuestra ciudad, se realizaron 
ayer comicios para la Uesig- 
nación de miembros al conse- 
do directivo de la primera y 
de la comisión asesora de la 
segunda, en depresentación 
del estutiantado. 

El total de votantes fué de 
2.400 y los resultados de dl- 
chas elecciones fué el siguien- 
tez 

Para el consejo directivo: 
Ateneo 1.080; Centro 889; Hu 
manismo 364; en blanco 41 y 


Janulados L- 


Para Je Comisión astsora: 
Ateneo 269; Centro 347 y Hu- 
manismo 207, sobre un total 
de 846 votantes. 

De acuerdo a los cómputos 
consignados, /el porcentaje al» 
canzádo por cada centro fué 
del 45 para Ateñeo; 37 pera 


Centro y 15,2 para el Huma: y. 


nismo, 


Se inaugura la filial 
del Radio Club Militar 


Se inaugura esta tarde, en el 
local de avenida San Marún 
No 2851, la filial local del Re- 
dio Ciub Militar Argentino 
(LU 6 VE). Con tal motivo, 
se cumplen varios actog que 
cuentan con la presencia del 
presidente de la Feúeración 
Argentina de Radioaficiona: 
dos (FARA) coronel (RA) RÍ- 
cardo Marambio, como tam-= 
bién autoridades civiles, mili- 
tares, y eclesiásticas. 


La comisión directiva de la 
filial está constituida en la si- 
guiente forma: presidente, co: 
mandante principal Jorge Ra- 
món Plos; secretario, alférez 
Luig Alberto Lastreto; tesore- 
ro, comandante Mario Lemos; 
voca; segundo comandante 


Aspecto de la concurrencia a la reunión que, 


del plan de construcción de 


grabado, aparece el ar 


328 viviendas elaborado por la 


organizada por la Asociación 


¿mpleados de 


Comercio, se Mevó a cabo la víspera pari 


entidad, y el cual, en su primera etapa, prevó la edificación « 


quitecto César Benetti Aprosio en momentos de 


brindar 


a informar acerca 
le 12 casas. A la “derecha de) 


detalles técnicos de dicho proyecto. 


Construiránse las Primeras 72 Viviendas de un 


Plan que Comprende 328, Par 


Suministraron un Informe 
Durante una Reunión Ayer 


En ja Asociación Empleados 
de Comercio se llevó a Cabo 
una reunión en cuyo transcur 
so se Informó ampliamente a 
los afiliados acerca del plan de 
viviendas elaborado por la en- 
tudad, el cual será puesta en 
marcha en breve. 

La concurrencia fué nume- 
rosa: ásbido aj interés suscita: 
do por la iniciativa, que ha de 
contribuir a la solución de un 
agudo problema como es el 
de la falta de viviendas, y €n 
la ocasión hablaron el arqui- 
tecto César Benettl Aprosio, 
el ingenierg Edvardo Neuma- 
yer y el asesor letrado de la 
Asociación, doctor Rinaldo 
Lucohini, quienes brindaron 
detalles técnicos referente a la 
edificación de las viviendas. 
También, destacaron a Ímpor 
tancia del proyecto log diri- 
gentes de la organización, se- 
ñor Victorino Rodríguez, se: 
cretario general, y Roberto 
Rodríguez, secretario de pre- 
visión. 


Sel Observato- 
rio Meteorológico de Es: 
herton, a las 12: 


Temperatura: 171. 
Mínima: 122, a. las 5.25, 
Húmedad: 92 %. 
Tensión Xel vapor: 17,7, 
Presión: 759,9. 

Viento: Sur, 18 Kms, 
Cielo: Cubierto. 
Visibilidad: 5 Kms. 


PARA MAÑANA 
'Aclarando y fresco, 


Saldrá; 5.85. 
Se pondrá: 17.54, 


LA LUNA 


Saldrá; (>). 
Se pondrá: 7.44. 


El Regimiento 12. sería 
trasladado a Corrientes 


Aunque nose ha Suminis- 
trado ' información oficial, hi 
trascendido que el Regimien- 
to 12 de Infantería “General 
Arenales” sería trasladado su 
sede a la ciudad de Mercedes, 
provincia de Corrientes. Esta 


La iniciación Cel plan pro- 
puesto prevé la construcción, 
en su primera etapa, de 72 
viviendas en edificiog de has- 
ta cuatro plantas y su finad- 
clación se hará con recursos 
propíos de la entidad sindical 
y el aporte de los futurog Pro" 
pietarios. Posteriormente. se 
cumplirán otras etapas hasta 
completar un total de 328 car 
sas. 


A todos los asistentes se les 
hizo entrega de una tud 


adhesión, la que deberán de- 
volver a la Asociación Em- 
pleados da Comercio, debida- 


mente ¿lenada, antes del 11 de 
octubre próximo, para su pos- 
terior ordenamiento por es- 
tricto orden de 


Asistió a un Acto en el Colegio 
Sagrado Corazón el Doctor Palmero 


Fué breve la estada del mi- 
nistro “el Interior, doctor 
Juan Palmero, en nuestra clu 
dad, a donas arribó en las Úúl- 
timas horas de la tarde de 
ayer, para asistir al banquet 
organizado por la promoció! 
bolas de plata del Colegio Sa 
grado Corazón. El doctor Pal- 
mero, que fué uno de Jos esre 
sados en dicha promoción» 
tió esta mañana en autom 
con destino á Las Varillas, en 
la provincia de Córdoba, sin 
formular “eclaraciOneg de Or 
den político: 

mz LOS: ACTOS 

Para conmemorar el 
acontecimiente 


grato 
cumpliero 


Reclaman los 


Jubilados de 


decisión pbedece a una restrUe 
turación del Ejército, que ha- 
Cen innecesaria sU PerManen- 
cla en Ja cludad de Santa Fe 


Carlo Fernando Rubarth, sar 
gento ayudante Dionín Loc: 
telli y sargento ayudante JOsé 
Moisés Pariente. 


La Compra de un Edificio 
ha de Considerar la UCRP 


ción 6%, Viamonte y Maipú, 
se atenderá todo lo relacio- 
nado con la reafiliación dis 
puesta por la junta ejecutiva 
provincial, dentro de los sl: 
guientes horarios: de lunes a 
viernes, de 21 a 23; sábados, 
de 16 a 20, y domingos de 10 
8 12 El plazo para cumpli- 
mentar dicho requisito expi 
rará.el 30 de noviembre. 


' COCHERIA 


il PochoBernardo 


UNA CORRECTA ATENCION. — UN IN= 
| MEJORABLE SERVICIO. — UN PRECIO 
1] NOTABLEMENTE BAJO j 
| CONTAMOS CON LOS MAS MODERNOS 
| VELATORIOS 


| 27 de FEBRERO 1353-55 — 


El 4 del mes próximo, a las 
9, se llevará a cabo una asam- 
blea convocada por la mesa 
directiva del comité departa- 
mental de la Unión Cívica 
Radical del Pueblo, para con- 
slderar como asunto primor- 
dial Ja compra de un nuevo 
edificio partidario, Ade más, 
analizará el siguiente ordam 
del día: informe de las auto- 
vidades; transformación del 
boletín informativo en sema 
nario o diario; una rifa: cues, 
tones de 1a sección 132, 


En la fecha visitaron la lo- 


ROSARIO 


1] COCHERIA 


CARLOS TONSO 


Anexo ambulancia OROÑO 


Ñl SEPELIOS Y TRASLADOS 
ñ SERVICIO PERMANENTE 


U.C,.R. INTRANSIG 


Se ha anunciado que el 
presidente del comité nacio- 
nal de la Unión Cívica Radl- 
cal Intransigente, doctor 
Oscar Alende, vendrá a Ro- 
gario el 11 de octubre pró- 
ximo, oportunidad en que di- 
riglrá un mensaje al país. 


La junta promotora de la 
sección 18a. ha hecho saber, 
por otra parte, que se en- 
cuentran habilitados los re- 
glstros de afillación en su lo- 
cal de calle Alem 3172, Se 
atiende a los Interesados con 
el horarlo de 19 a 22, de lu- 


TE 


n BULEVAR OROÑO 31 - T.E, 41901 . ROSARIO 


doctor Alejandro Freidem- 
berg y los secretarios Julio 
Steger y Rubén Rubio. Con: 
ceden esta tarde audiencias a 
correligionarios y vecinos de 


AVISOS FUNEBRES 


+ 


' _ JUAN DUBRAWSKI (Q, E, P. D.) 
Falleció el día 27 de septiembre de 1964, a los 


, de Dubra 
el y 


Alfredo 
(ausente); 
fía Brublew 
ro R 


| y de 
relaciones a acompañar los r 

de Péri ñana, a las 11 h 

F.C, G. B. 

Cervicio; Cochería Pocho Bernardo. 


Su esposa: Casímira Rivachi de Dubrawski; Sus 
Eduardo, Ricardo y Sofía; Sus hijos políticos: 
ki, Ehira B. de Dubrawskl, Martha R. 
Á Cal; sus nietos: Horacio Ricardo, 


srmanas políticas: Stanislava Smalillski, So- 
a Krizanolskl, Valentina Noya, Ca- 
hi y Wadislavo Zurawski; sus primos, sobrinos 
deudos, participan su fallecimiento e inviten a sus 


. Casa mortuoria Pérez, 


la zona, 


PARTIDO DEMOCRATA 
PROGRESISTA 


ción quinta del 
mócrata 


vincial y departamental. 


Ha sido muy lamentado el 
fallecimiento del sec retario 
general del comité de la sec- 
Partido De- 
Progresista, don 
Carlos Luis Ferrari, cuyo se- 
pelío se realizó la víspera. 
Despidieron los restos del ex- 
tinto, en el cementerio del 
Salvador, el se for Domingo 
Battalni, en representación de 
> dicho organismo partidario, y 
tos del extinto al cementerlo | e] doctor Evaristo Monsal'e. 
por las júntas ejecutivas pro- 


En el comité de la seo 


nes a viernes, y de 9 a 13 
los domingos. 


ACLARA UN CONCEJAL 


El concejal Antonio; Dyd- 
zinckin ha dado a conocer 
una aclaración en la que ex- 
presa que su condición de 
militante en Unión del Pue- 
blo Argentino (UDELPA) se 
mantiene invariable. Signi- 
fica que no se ha sumado a 
otra agrupación política y 
ene inalterable 
su cación con los 
postuladog y vrosgrama de 
UDELPA, 


la Comuna 


El Centro de Jubilados y 
Pensionados Municipales, ha 
dirigido una nota al Inten: 
dente Municipal, solicitando 
que la Caja Municipal de Ju: 
bilaciones y P.ens1ones, no 
demore por mucho tiempo el 
pago de la retroactividad que 
se adeuda a dicno persona 
pasivo. 

Agregan, que como ello no 
es posible “pretender que lo 
sea en su totalidad, que se 
concrete en dos partes, tal 
«omo se ha hecho con el por 
sonal en activdad que ya ha 
percibido parte de aquélos 
aumentos". 

La nota también expresa 
su reconocimiento al Jefe da 
la Comuna, por la determina» 
ción de pagar los beneficios 
del mes de agosto, durante 
los días 28, 29 y 30 del co- 
rriente “superando —diceu— 
los inconvenientes de la insu: 
ficiencia de recursos”. 

PAGO DE HABERES 

A su vez, la Caja Municipa] 
de Jubilaciones y Pensiones 
informa en un comunicado 
que el lunes comenzará el 
pago de los beneficios por el 
mes de agosto. El pago se 
hará en el Bánco Municipel 
de Rosario, con el horario de 
7 a 11 y de acuerdo al si 
guiente detalle: Mañana lu: 
ues, jubilados del N9 1 al 
2,000; martes, del N9 2,000 cn 
adelante y el miércoles, se 
pagará a los pensionados, 


Un servicio médico ha 
de tener una entidad 


El Sindicato de Trabajado- 
res,de la Industria Agua 
osas: y Afines: (SUTIA 
GA) informó que el 19 del 
mes próximo entrará en ví- 
gencia el nuevo servicio mé- 
dico para los afiliados a ln 
entidad y familiares a su car 
go. Con tal motivo, los inte- 
resados deberán remítir a la 
organización sindical, calle 
Mitre 2468, los datos persona 
les y de sus familiares ade- 
más de dos fotografías tipo 
carnet. 
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diversos actos quese iniciaron 
en horas de la mañana, para 
seguir por la tarde con un tor- 
neto deportivo y. ya en horas 
de la noche, la 4 1 de 
ex Alumnos, obsequió al esta 
blecímiento con un busto de 
San Miguel Garicoils, funta- 
dor de la orden de Reveren- 
dos Padres Bayúneses, oportu 
nidad en que el doctor J. Ber- 
nado Iturraspe, leyó un' poe- 
ma del cual es autor. 

A continuación de este acto, 
se sirvió un banquete del que 
párticiparon unas 700 perso: 


as y en el que, como jecimos 


estuvo pre,ente el ministro 0el 
Interior, como así también, el 
doctor José Noguerol Armen- 
gol. secretario de Cuito de la 
Nación, otro de los egresados 
hace 25 años y autoridades do- 
cales. 
_ A los postres hablaron el se- 
ñor Pedro Rodríguez, por la 
promoción 1934, que auspicia 
el fondo Pro Casa del ex Alum 
no; es padre superis. Enrique 
Hiúwel, director del Colegio; 
el doctor Eduardo Garavelli y 
el doctor. Palmero, quien se 
refirió al grato acontecimiens 
to que se celebraba. La re- 
unión, terminó con una reu- 
nión danzante. 
PARTE EL DR. PALMERO 
Aproximadamente a las 9 
de esta mañala, el doctor Pal- 


Miembros de la Caja 
de Periodistas harán 


reuniones esta semana 


La delegación de la Caja Na 
cional de Previsión para. Pe- 
riodistas y Gráficos que se 
encuentra en nuera cidad ha 
organizado tres reuniones pa: 
ra esta semana. La primera 
de ellas tendrá lugar mañana, 
a las 19, en Italia 532 y es: 
tará destinada a los trabaja- 


dores y jubilados gráficos; la 
segunda se hará el miércoles, 
a la misma hora, en Córdoba 
1868, y será para los empresa- 
rios gráficos y periodistas, y 
el jueves, también alas 10, 
en e: Círculo ve Ja Prensa, 
Santa Fe 620, para los perio- 
distas. en notividad: y. Jubila- 
LoS. 


Viajan mañana para 
invitar al Dr. Illia a 
los actos del R. 11 


Viajará mañana la delegar 
ción que ha de entrevistar al 
presidente de la Nación, doc- 
tor Illia, para invitarlo a Pat= 
ticípar de ¿os actos centrales 
ue homeñaje aj Regimiento 
11 de Infantería. en su ses 
quicentenario, en noviembre 
mo. Integran lá delega- 
ción el vicegobernador, doc- 
tor Eugenio Malaponte; el 
secretario de Gobierno, señor 
Enrique Dreifuss; el titular 
de la comisión de homenaje, 
doctor Francisco Cignoll, y 
los miembros de :a misma, se- 
ñores Manuel Anáino. Jorge 
G. Dupa, Héctor Irazoquí, Ro 


dolfo Ramacciuni, Domingo 
Sechi y Luis Tizón. 


A futuros martilleros 


anotan para exámenes 

La Cámara de Apelaciones 
en, lo Civi] y Comercia] resn 
vió filar Como fecha de ins- 
Ccripción de aspirentes a mar 
tilleros públicos desde maña 
ng hasta el 20 del mes próxi 
mo, y Pará loy exámenes es- 
critos y oralex el 28 de ootubre 
a las 9 La resolución esté 
suscrípta por ej titular de di- 
cho prganismo, doctor Virgillo 
Sánchez Almeyr2, y los inte 
£raites del Tribunal Examina 
dor, doctores Raú] Sala, Jorgé 
A, Isacchi y Manuel Carboni, 


ministro no formuló declara 
ciones a los periodistas que 10 
entrevistaron, limitándose'a ex 
presar que había viajado a Ro 
sario, con el único fin de asis- 
tir a los actos ce:ebratorios 
organizados por log ex alum: 
nos que egresaron hace 25 
años del citado Colegio. 


a 


mero ge ausentó en automóvil 
con destino a Las Varillas. El 


Construcciones 


MERCADITO * 


ANGELONI 


ALA CARS y 10.00.0001 
E) Sobre planos - Tanques = Enderezado y curvado 


E TA de perfiles P. N. U. 
ESA do conos > curvado de caños 
ES SA, recilicado hasto 3 mts» Bridas = ele. 


TRABAJOS EN SERIE: 


Momento en que el minis- 
tro del Interior, doc'br 3: 
“Palmero, hace uso de la EE 
labra en el Banquete Bodas 
de Plata, organizado por 
los ex alumnos de dicha 
promoción del Colegio Sa- 
grado Corazón. La reunión 
contó con la asistencia de 
700 personas y en el curso 
de la misma, se puso le 
manifiesto el espiritu de 
cordialidad y unidad que 
reina entre los ex alumnos 
egresados hace 25 años, del 
prestigioso establecimiento 
educativo. : 


$ AAAñ2 
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LL MEJOR SERVICIO 
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a los Mercantiles is 
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Un Menor fué Autor de POTEN 
| por $30.000" 9" 
e > 
: Mp 14 No le fía carne, y? en todos ¿l 
lo agredió a golpes ed 
rones se te 2000 
a 4000 mm 
Está Grave un Hombre que 
oa cole Suicidarse 


te Roca, donde esperó 
de un motor, 
Contra el mism 


Nuevos Procedimientos 
por ne g0s ajohibloos 


PLEGADORAS y / 
y UILLOTINAS 
Y 


RECETAS de 
ANTEOJOS 


Opllcon Técnicos 
SANTIAGO y GUILLERMO LORENTE 


OPTICA FOTO CINE 


q 

tencia méd 

hado nosocomio y 

o en fecha pró: 

delicada Ínterven 
ab 


Le llevan efectivo 
y diversos eiEc0S 


Aut ores 3 


la derecha y 
ra del Cránco, 

ú lpes 

¿| siendo su tado d 
Tas 


ROBAN UN Al AUTO 
ADALBERTO PLAGER S.R.! 
EN EL CENTR COSTA RICA 6075/81 » Et E E 


d De frente a le 
OMeS € 
zo de ja comisaria 


solicite. cotización en 


o tutor 
Toh na e: 


A UN EBRIO HALLAN 
LESIONADO 


En el local e 1 de Ni 
Asisten: ú al 
jado pr 
DUnzante en la región INgni- 
- mal izquierda y otr 
el brazo del 5 
1 llamado Ro: Y 


don 


Una orden de pago que 
carece de valor, le da 


Eentilo, de 21 
domiciliado en C 
Biedma. el que e 


antírior fuera hi 
vía pública, bajo ] 


Desvanece de un 


del AO presentando Jas Fuert Mal till - 
mencionadas h cuya pro: e Prilazo 
ya entraron los ES uno | 
DT 


¡ESTORIA 


GUIDO BAGGIO 
TRAMITES. AUTOMOTORES 


AMBOS para la 
actual temporada 


€ 


Un cuñado demasiado 
impulsivo. lo lesionó 


MATRICULA No. 1 — RE CION D. E. 19/7/963 
DECRETO No. 28199/963 


la. Gestoría Autorizada 
Transferencias, bajas de chapas, libre deuda, 
—PERFUMINA a i cajon jugando y Patentamiento inscripción de vehículos. Con- 


fecció trat a-venta, Inscripció 
“PERFUKINA FULMINANTE” terminaron peleando ección contrato compra-venta, Inscripción 


prendas. Asesoramientos. 


E 
después de dis 


o MULTI 7 084 Fl: 


vive en Ocamp 10 _— A 


POLVESTER 
DACRON 
TERGAL 
PLUMESTER 


cost! 

ambos 
tima se Mi 
Particular. Una y 
el hecho, el abr 


POPLIN 
ARLIFICADO 


ALPACA INGLESA 


| MATA TODA CLASE DE INSECTOS 


[SAN LUKENZO,1421 T- E. 65495 CONSULTAS 


A su disposición para cualquier trámite au. 


PULPA $ 86- D'Angelo, 


Al ICA: 
ASADO $ 75.. JUNIOR BAR AMERICANO 


¿AS | tomotor en el interior del país. 
v Dos Heridos, y 27 DE FEBRERO 1282 T. E. 81736 
fué Saldo de — 
; e 
RESTOS Recio Chogue o MODERNICE SU LAVADERO 
La velocidad tué n por una de las fi h 
e o don ; con equipos industriales 'OÑ, 
G Inmentar do 213 LAVARROPAS — CENTRIFUGAS — 
Modelos exclusivos de LoS ¡ “R MA 0 U IN A 57% (TUMBLER) — PLANCHAD 
OS ; an USTRAL EM BO" - INDICADOS PARA SANATORIOS, ¿LAVAD 
Carrisnt a , DORAS DE E NS ho natomás Astro RESTAURANTES, € » IS YI E, 
DIAS para la Ins o se se atendió [| GuEmES 2220 Dtpo. 1 ROSARIO 
| dustria del vino, aceite, leche y bebidas AOS IA ape e ASS ARA pet A o 
automáticas y semiautomáticas 
sue Cde e REPRESENTANTE EN ROSARIO Í 
erdo ms 
en su parto. Estab:ecimiento Industrial 
¡TA NZ y Comercial 
PUESTO No] "02 100s | ITALIA 50 — T. E. 64230 
mz === como A 
CARNICERIA Y llanero Huso” Aledo ma 
Ñ «EMBUTIDOS O solito Jade: REPARACIONES 
+ CARNE DE ERO Y NOVILLITO — CORDERO É eS DE AUTOMOTORES 
A Y CERDO. — ACHURAS EN GENERAL en los dos , ¡; z 
f L 


DESDE MAÑANA 


, ¡entras «ue S. R. L, 
PUCHERO $ 40.- Adan 4 eri las E A E 
AA : Chap ería - Pintura ESTARA PARA USTEDES 
» ” s . > 19 
lapiceria - Mecánica o rad 


LA SINTESIS DE CONFORT 


Especialica , E g a 
Especialiaad en Compactos Volcados AMPLITUD Y ATENCION CORDIAD 


9 DE JULIO 1439 ROSARIO T. E. 41150 BRINDADOS 
CON LA CALIDAD JUNIO» 
a ===, DE SIEMPRE 


lb 
Línea Completa en Alfombras Mol deadas Para Coches Compactos en MV ASAS. BOMBONES 
E > o > pa 


Colores Azul, Rojo, Verde, Gris y Habano; Naturales y Metalizadog 


FORD FALCON - CHEVROLET 400 - DI TELLA * ád 
VALIANT 111 - PEUGEOT 404 + RAMBLER Especialidad en CHAJA 
COLECTIVOS BEDFORD Y MERCEDES BENZ ENVIAMOS A DOMICILIO 
Precios Especiales Para Agencias de Automóviles y Revendedores DANA £ 
: o SMA RILY>? 


PALIERS AL PASO CONFITERIA 


Sil | sam suan 1193 T. E. 48889-48633 ROSARIO 9 de Julio Esq. Paraguay T. E. 27543 


¿tri a 


A A 


PAG. CUATRO 


CRON 


ICA 


27 00 Depuemore de 1964 


SW, Domngo, +, 


E 


( TODOS LOS 
ARTICULOS 


reci 


EN SUS 
DISTRIBUIDORES 


Bodlionez CoveWi 


mr MITRE 


738 
A 


ACTUALIDAD 


Han llegado a nuest 
sa de redacción las sigui 
tes publicaciones: “Vida It 
icio de infor 


cibido contiene ext 
documentos dela 1 
lizada p ha dependen: 
atal. Dicho número coros: 
ponde a los meses de mayo 
y junio del 


s y Desarrollo” Ja 
Fondo y del Ba 
ación trimestral d 


mento, que se editi 
hington, bajo Ja direcc 
JS. D. Scott. Corresponde 
mes de junio próximo pasa 
do y representa el NO 1 
1. Tien 'or objeto la pu 
¡ón dar a conocer 1 - 
tividades que realizan dichcs 


OrgAnISmOS+ 
glés, español y francés. 


Se editan en in- 


JUEGO DE JARDIN $ 1,699 


Tabricantes: 


 ASRR  t a 


Onate 


Calidad y Economía para Interiores 
Infinidad de Hermosos Colores 


PINTURA MATE SINTETICA [Oñate 


DISTRIBUCION Y REA 


HIJOS DE LEONARDO GRISOLIA 


S. BE. Ja 


LATEX — SINTETICOS — BARNICES 
ESCALERAS (TODAS LAS MEDIDAS) 


SAN MARTIN 2335 


$119 

Mesa 

nerolite 
$ 2.099 


COLCHONES 
a.resortes 
S 1.699 
SILLAS 
SAN MARTIN 1943 


AL ASESORAMIENTO 


T. E. 85777 


ALGAR A 


“Vér 

nental, o 

agosto ppdo. cuya por 

tá dedicara eneral Ch 


es De Gaulle, de cuya y 


a 


juventud debe 
a; Otro ejec 


sta entidad n 


actuació: 
fueron 
samblea 
de dele; 
rea 
del corriente 


no de su 
informes 
por la 


principales a 
informe an 


Mundial y 


emitido el infc 
1963/1964, Vemos ¡así que 
potencia económica del 
co continúa en aumento, 


índo! 


1s resel 
5 millones de d 
talia”, Public 
del gobierno ita 
mero que obra en nu 
der corresponde a A 


ción of 


$ la 
se puede oí 
llo arquitectónico de los 


rrios modernos de Rom 
donde se ha cons! do 
ntesco rascactelo para 


presidencia” del 


Ministros. 


Consejo 


“Jalisco nunca 
cuando pierde”. 
que contiene el a 
posición del 


eres. Fué 
hington. 
Intérprete", publi 
ción anticomunista ql 
rece en México 
de al año 12, N9 


sivo 
nota: | 


su memori 


ernacior 


nos 
anusi 


r el desarr 


CARTA AL DIRECTOR 


Los Conductores y los 


| 


wr 
iva 
Mm 


nos 


a 


h 


un 


la 
de 


Nuevos Escasos Flms de Interés en la 
Cartelera de Estrenos de la Semana 


A 


DISTOS 


NALDO CARN. 


Por REYN 


Para CRONICA 
OS 


ILLIA RNA 


eleras cinemato- | nesto Bianco, Ubaldo; N durente segunda suetrn [4 
ES últimos estrenos | ne Role Bayinsky y Pit mundial premiado 
los. pro-| En la cartelera tiene más in | Guinness, acompañado pl W 9 VicTorR HUGO nal Acuirre, y “El patio de Sa 
po-|teres, aunque figura como| 1 Holden, Hay fío de sueños” dle Cholo Aguirre, y ¿El vado 05 0a 
complemento, “La estopa” | kawa y Jack E as | Poli", de 1seac Abithol ba de ser editado esta 
producción de itallados y) beza el nume: por el sello Ténix, en Un ¿pm mi LA on Diosa 
franceses rodada en muy NUTO o ilvia, Leonor (de Pies: 
de 7 diferente co:| buen eastmancolor y dirigida LADRO: rn Malaierióa rÓ 
, desde la comedía y el | poz Alberto Lattuada sobr2 pro e nacicnal pes 
hasta el drame, | un líbreto inspirado en sida por Leo Fleider, va nto, ñ 
dos prime: | obra de Anton Chejov el Radar. Como anticiva RENATAS”, por Fred 


puede en- 


algun elemento 


H, YEAH" 
en inglés o el 


tes, entre los que se halla el 
gue exhibiéndose, veterano artista francés Cher 
superior a lo que les Vanel. El pequeño Danio!| “ALTA 


ren la pantalla cuan- 


ds une. película: con | da labor, y en el campo de| medie compuesta por .0atzo aves forman esta 
ción de un grupo | las destacan diferentes episodios que se URI qee ho debe faltar eb 
popular. En este ca: | riña estrenó en el Radar y pas) oda > ulscuteca rámántica: 
edomina el sentido de tego al Imperial, e zue “Viejas como. el amor, pero 
la visión humana del BN 90 película f como éste siempre eternas 
onentes del famoso¡ Italiana en la que se 'expone o VICTOR HUGO CANALE destilun las E dice 
uelta en la Zra-| uns, extensa sucesión de as el cultor y ccnvengo con ál Muy sradable “este disco se 
A = 28/00] de “strips Hb ados 1S| $8 1yitados en te atómil o sig d 
ble sentido de lo ciue-| con dife entes pasajes de to: | Bloom, SON a e vidaoddnIa o aidad”. (Phe 
mentorráfico por el. director | nalidad' documental, ocupa las | Manfredi O 
ard Lester, con una agú-| carteleras del Monumental, y Ber nar a] les e 


da utiliza los medios 


técnicos. Como complemento últimamente. Esta rea- cinta nacio oia. sizue su exitosa 
se ve, también con carácter | zación de David Leam, rodi | ren jada por Manuel Antív [048 $): O UeO DORA 
de estreno, “Ratón en la Lu | en colores como « 2 | sobre un libreto de Julio Cor aldo! quo: 
na” de igual y esos casos, no renuev tázer, del mismo Antín y de Columbia 
mismo director. ner. Completa la Héctor Grossi, film dií 
Ya pol en el p como reposición, ye er Sl, EGOS" 
a, edo > O ¡LOS ANDARIEGOS! 

zumbón hum rismo inriga dr ca di da po. Y 

1bón humo; nriga dramática dirigida y CERO DI ele 


a todos, empe 
or los propios británico: 
erte y cuenta con una 


uada' labor interpretati- | premiada película, sigue ocu: “Muy, tri ds 
v pando los carteles del Astral, E A Ól 
“EL DEMONIO EN LA| donde con alado éxito na A Z PS 
SAD producción nacio: | sidú repuesta a través dle o a a a Sresxo Aron Le adentro”. 
nai estrenada por la Columu-| unu copia nueva. Esta reali- antes de los (Polyd -0 
bia Pictures en el Emprre,| zacin de David Leam, rola- estudi € 9 ANA ROMAN" 
no alcanza el tono que pr=| da en colores, pone en la empleados de correo | Nació en Roma, 
en lo dramático ni Pa la obra homónima Acab d rse el fan- «.lembre de 1 
ial, y , Pi A dero nombre € 
lo social, y tampoco rs:| del escritor francés E tro de Estudiantes de Emplea ANAL llecr 
narración, por| Boulien, quien tambi se | dos de Correo. Telecomuni- na Y y ga 


eu transcur Se compone 
de tres diferentes relatos 
sido dirigida por René Mugi- 
inérpretas 


ca y tiene como 
principales a Arturo García 
Buhr, Rosita Quintana, Er- 


una adaptación de neta 


Spellone “cumple una acer 


encargó de la adaptación, 
combina el estudio psicolósi 
co con la emoción 
ca de la ayentura heroica de 
un grupo de soldados aliados 
prisioneros de los japones 


pu 
ón del tema y de fina r> 


ducción del tono en que 


lo desarrolló su autor y está | y 
elvsiublemente traba 
todo el 


cuadro de intér 


sala en la que ha sido estr: 


¡ 


“EL PUENTE SOBRE EL 
RIU KWAI”, 


la tantas voces 


dram; 


Accidentes | 


permanente a 


A 


DIVORCIOS eos y merca 


“También Suc. adel. gastos. Aten. por abog. cap. Trám. ráp. 
O Cons. Est. Jur. “MOGORDO: 


Facilitades 


¡CATAMARCA 2 T. E 


2020042410 


CARNICERIA 


PUESTO No. 25 
de HUGO OSCAR RODRIGUEZ 


Carne de ternera — Carne de exportación 
Cordero — Mollejas — Criadillas 
Achuras en general 


Reparto a 


MERCADO 
MITRE y TUCUMAN 


- ME 


OBESIDAD- OVARIOS- GLANDULAS 


'ABOLISMO — Doctor SORIA, especialista 
MORENO 1177 — (Atiende Mutuales) — TELEFONO 25053 
a ——— _—— 


PROFESOR 


DR. MANZONI 


Ayda. PELLEGRINI 1946 


domicilio 


NORTE 
T- E. 65891 


Cirugía General 
AUSENTE HASTA 
NOVIEMBRE 

T. E. 26827 


titula “Los cohauctores 
los accidentes”, 


“En momentos en que un 


núcleo de persoras bien 
t.acionadas, funda el 
del Tránsito en vuestra ci 
dad, cuyo lema es “Orde: 


Respeto, Colaborución” y con 
£l auspicio de la Policia Mo| pio" 


YT Alberto 


tido a la 
rección de este diario la 
jente nota, en la que tra 
uno de los problemas de 


cualidad y que 


Club 


=) 


in 


iu 
a, 


icrizada de Rosario, creemos 


cportuno algunas 


sugeren: 


Cuando se. conoció la for- 
ma en que resultó accidenta 


da mortalmente lá autora 


“Lo que el viento se llevó”, 
un cono 
escri 
as vías 


Mitchell, 
odista yana 
“Expulsar «de 
públicas al rel 
“un modo de dis! 
gicos accidentes de tr 
to...” “Sé habra compro! 


Margare 


idente, 


do q e el taximetrista Hugo 
de edad, 
único responsabia de la mu 


Gri 


te de la mencionada nov 


ta, “había cometido anterior 
mente 21 infracciones del 
reglamento de € :culación, 


graves casi todas. 


ductor que ha tenido 
cidentes de circuiac 
puede disimular la forma 
mo se le van alterando 
nervios ante el vértigo 
tráfico, Y, 


ros 


turos percances. 


sa Universidad ae Y: 
Harry R. De Siiva, estud 
do el récord de millares 
automovilistas. durante 

período de seis af 
encontrar que al 
ciento no habían tenido 
solo occidente de 
15,2 por' ciento, 


58 COMERCIANTE 


DECALZADO 


San Martín 1285 
Ofrece a Ud. 


CALZAGUER 


- 1, F 28992 


Notables ofertas de temporada 
Stock permanente en hombres, señoras y niños 


Unicamente atendemos por mayor 


PIZZAS... 


FINO MOCASIN 
PARA CABALLERO 
VACA SPORT 


ir los trá 
nsi- 


En realidad se na legado 
a la conclusión de que, el con 


de 


es 


ba 


ae 
no 
có 
los 


del 
en consecuencia, 


se halla más expuesto a ÍU| de jugar a las cartas por di 


Un catedrático de la famo 


lan 
de 
un 


llegó a 
$0,9 por 


un 


riesgo; 
“n accidente 


PIRAINO 


PIZZAS... 


PIZZAS... 


“DON PERICO” === 


ELABORACION PROPIA 


COMODIDAD — AMBIENTE FAMILIAR — PRECIOS --MODICOS 


RIOJA 965 


T. E, 65333 


ROSARIO 


; pero el 3,9 pi 
ante habíxz ocasionado 
r ciento 18 los acciden 


tes en esos seis años” 
El mismo facultativo hizo 
ver que “el auton: 


tuvo dos accideríes tiene 3 
probabilidades més de hallar 
se envuelto en ctro, que el 
«que no ha tenido ninguno; y 
que el que lleva ya cuatro ac 
vicentes está siete yeces 
Ibás expuesto a cClro que el 
que tiene un 


record lim-| a 


La investigación realizada 
_Por_el Instituto úe Eno: 
“la Regulación 23 Tránsito. 
(Eno Foundation for Traf- 
Lio Control), duarte la que 
se sometió a muy 
uebas a gran número 
automovilistas determinó 
ue: a) “La in bilidad ner 
sa era mayor en los rein- 
cicentes, b). “Aún en circuns 
tancias normales, los reinci 
dentes no se mostraron tan 
firmes como los no reinciden 
tes. c). "Cuando en el curso 
de la prueba destellaba ines 
peradamente unu luz, O sona 
ba una sirena, los reinciden 
Les perdían el dominio de sí 


. “Pudo coruprobarse, 
fin, que los reincidentes 
estaban enteraJos de todo 

vigencia. — El. 21 por ciento 


uanto a los reslemientos en 
de éstos dijeron presuntuo 
sos que podían guiar perfec 
tamente después de haber in: 
gerido cinco o sele copas. 
Los yeces más 1eincidentes, 
nianifestaron su inclinación 


nero y su asistencia habl- 
tuel a las carreras de caba: 


ie, el Dr | 11os. 


Como se puede observar, 
lo anterior induce a medi- 
tar seriamente acerca del 
religro que representan es- 
tos individuos, Aunque la fn- 
vestigación se-refiere a los 
sutomovilistas reincidentes, 
no podemos decir menos so 
bre los conductores de mo- 
tos, motonetas, bicicletas, etc. 
ue también convierten en 
erdaderos velódrumos las ar 
ierlas de la ciudaú, como 
| desconociendo las regulacio- 
nes existentes. AÁgueguemos 
a la vez, el virtua] peligro 
mue ofrecen los menores de 
edad cuando se les confía el 
volante. 
| “Para que desaparezca de 
vías públicas el automo- 
ta reincidente, —ha  di- 
cho Clarence Woodbury, he- 
mos de sacudir la apatía con 
«ue miramos sus contrayen- 
ciones; moyer contro él la 
opinión — pública; combatirlo 
con inteligencia, tal como 
combatiríamos — 4 cualquier 
clro enemigo de la sociedad. 
“Aunque se sabe que una mi 
noría reincide po: impedimen 
tos físicos y no por mera 
responsabilidad, como decir 
“los daltoníanos, log heme- 


Gane $ 450 Diarios 


Adquiriendo la Máquina 
de levantar puntos de 
Medias 


4 VELOZ“ 


Venta de agujas accesorios 
Facilidades de Pagos 

SAN JUAN 1593 

T. E. 46383 ROSARIO 


CAMPERAS| 


CAMBIO DE CIERRE 
FORRO — PINTURA 


A 


LAPRIDA 946 


ficas, 
saás ameno y edilicante” 


A A 
Un Proyecto Ateneista 
Será Tratado el Lunes 


rio, el angustioso 
en que se debate la universi: 
dad argentina, 
mañana lunes,por el 
sejo Superior úe la Universl- 
dad Nacional del Litoral a ini 
ciativa de la delegación estu- 
dianti! ateneísta. 


Yálopes, o los que están pro- 
yensos a la somnolencia invo 
untaria”, igualmente son un 
peligro social. 


Porque solamente perfeccio 


nando los sistemes para la 
aplicación de las leyes u or- 
denanzas, 
sable a los conductores y cas 
tíguen con rigor 21 relnciden 
te, se podrá disminuir los ac 
cidentes de tránsito. Y sólo 
231, 


que » 


gun respon 


la prensa d:aria llegará 
reducir sus columnas trá- 
para ofrecernos algo. 


El presupuesto universi 
problem: 


yn los considerandos 


a 


GARMA S.A. 


CONVOCATORIA 


ASAMBLEA GENERAL 
ORDINARIA 

De acuerdo con el Art. 24 
de los Estatutos, se convo- 
ca a los señores accionistas 

a la Asamblea General Or- 
inapia que tendrá lugar el 
24 dé octubre a las 17 hs. 
en el local social de la ca- 
ile Buenos Aires 2202, para 
tratar el siguiente: 

ORDEN DEL. DIA 

1%) Designación de dos 
Accionistas presentes, para 
que firmen conjuntamente 
con el Presidente de la 
Asamblea el Acta de la 
misma 

2») Consideración de la 
Memoria y Balance Gene- 
ral, Estado de Ganancias y 
Pérdidas e Informe del Sin- 
dico; correspondiente al 
cuarto ejercicio cerrado el 
31 de jullo de 1964, 

3*) Proyecto de Distribu- 
ción de Utilidades, Art. 32 
del Estatuto. 

4) Elección de cinco Di- 
rectores Titulares y dos Su- 
plentes. 

5) Elección de Síndico 
Titular y Síndico Suplente. 
EL DIRECTORIO 

ART. 26. — Los Accionis- 
tas para asistir a las Asam- 
bleas deberán depositar sus 
acciones en la Caja de la 
Sociedad o en un Banco 
con cinco días de anticipa- 
ción, por lo menos, a la fe- 
cha señalada para su cele- 
bración. Podrán hacerse re 
presentar por mandatarios 
accionistas o no, mediante 
un poder o carta poder di- 
figida al Presidente. 

23/9 al, 28/9964 


por 


o título, pertenece al 
¡.elículas de comicidad «1 
o | recia y gruesa, sin ingenic 
iene como Interprete 
rlos Balá, Como 
e ve 2 un Lun 
upo de primeras 
nueslra cinematografía. 
INFIDELIDAD”. 1 
chispen 


tral y C 
tri 


inteligente y 


rgtras de 


20: 


Freed 
verdaderas gemas must 
es contiene este 33 rpm. da 
0 cms. que Philips ha colu- 
o con verdadero aci Ro] 
mercado nacional 


1 


vd ata” de Toselli, “Charmak 
1e ¡e ra de Ruojas! 
9, Los millones ¡de Arlequin”, 


ción ue 


será tratado 
Con» 


del 
proyecto se significa la mala 


Y LEO DAN 
La voz del momento en 


centrales, sez xidos y " or W 
ter Vidarte, ergio Ren 
aíson, Alberto Bar- 


manso' 
nscribe 


ahora 


entidad que agruya 
E s alumnos secundarios, 
aniversitarios. y especiales 
del distrito 19 de la referida 
empre estatal. 

Señálase en un comuni 
do. que el objeto del cent: 
es el de la cooperación y él 
aliento mutuo de los emplea 


aciones, Argentina, en 
aci 5 a 


A DEID 


raída por 
consti.ui1 sieng 


dos estudiantes, sin discrirl- 
nación política, gremial o re 
lísiosa, propendiendo a que 


h un mayor número do 
personal de con 
dedique al estudio. 
tendrá y su ci 
ción de conferencias 
os y otros actos cultis: 
les. 

La comisión directiva 2st 
constituída en la siguien 
forma: presidente, Juan O. 
Dellacasa; vice, Tomás Ber- 
Gatá secretario, no 331 
nejo;  prosecrel: Solano 
Zalazar; tesorera, Elsa Bt: 
no. Vocales titulares: Alber 
to Antequera, Miguel A. Ba: 
nera, Liliana Amadei y Jotxo 
A. Dellacasa; suplentes, Juan 
€. Riyarola y Jorge Salazar. 


situación presupuestaria que 


te 
oria 


' que adqale- 


1949, mieniras 


nal 


He 


COMP 
la música moderna y 
e la figuia más festejada y 


wu debut e 
produjo en 
de la 
contivuando 

sábados Circulares” 
“Ritmo y Juventud” 

11), 
(Canal 9) y 
(Canal 9). 
io participó de la 

m Club 
E Bahía Blan- 
se presentó en la filial de 
io El Mundo. Contratada 
en enero de 1964 por el sello 
éste lanza su 
primer disco que contiene los 
pegadizos temas 
ca” y “El Corsario” 


cales” 


“Mu 


HOY DE TURNO 

Atiende todas las Mutuales y Obras Sociales con 
contrato del Colegio de Farmacéuticos 

Av. CORRIENTES esq. COCHABAMBA: 


anny” y 


Tyaly 


s melódicos de Ta nueva 
“Canta el cue 


LEY bis 


u sentirse fuertemen- 
en los festivales, infan- 
aplau- 


62 en “El Show 
B. B, Fx) (Canal 7), 
más tarde en 


ivamos Felices 


“El 


Hall”. 


Loca, 


Farmacias de Turno 
Farmacéutico JULIO C. AYALA 


FARMACIA “DEL P. 'ARQUE” 


atiuviesa la universidad y to 
da la educación del país. 
Ejemplo de ello es la existen- 
cia de laboratorios sin dro- 
gas, ausencia de partidas pa- 
ra equipos, las "necesidades 
aun de orden vegetativo, sín 


FARMACEUTICO RAFAEL GRIZMAN 


FARMACIA “CLARAFE” 

—— HOY DE TURNO -— 
Abierta: 8 a 24 Hs. Atención Recetas: 24 a 3 Hs. 
BUENOS AIRES esq. GABOTO 


T, E. 81112 


Negar al problema edilicio 
que ya se presenta como ur- 
gente en muchas facultades. 
El texto del proyecto pre- 
sentado es el siguiente: 


FARMACIA “GANDOLFO” 
de O. A. GANDOLFO (Farmacéúnco) 
3 TURNO 
MENDOZA esquina COLOMBIA 


*10) Encomendar al vice- 
rrector a cargo del rectorado, 
pa que solicite una reunión 
ordinaria del Consejo 
1 runiversitario a fin de 
exponer la necesidad de una 
lucha conjunta de las ¡mivar 
sidades y los otros niveles de 
la educación en pro de un 
sustancial incremento en el 
próximo ejercicio del presu: 
puestc del Ministerio de Edu: 
cación. 

20) A través de la División 
Difusión e Intercambio Cnl- 


FARMACIA “REAL” 
de ALBERTO BARRAGAN (Farmacéutico) 
—— HOY DE TURNO 


By. OROÑO esq. SALTA (E a domicilio) T. E. 41817 


AAN TNA, 


Señor Jefe de Familia 


tural, se llevará a cabo una 


verdadera tarea de esclareci- 
miento sobre la situación ecu- 
nómica que impulsa tal me- 
dida”. 


Organiza una asamblea 
el Centro de Jubilados 


y Pensionados locales 


El C de Jubilados y Pensio 
nados de Santa Fe ha invitaao 
a sus asociados a la aSamblca 
ordinarla, que tendrá efec: 
mañana, lunes, a las 16, cn 
la Casa "del Maestro, sito er 
Laprida 1423, a fin de prat) 
el siguiente orden del día; de: 
Signación: de tres asambienistas 
para que firmen el acta; lectu- 
ra de la memoria y balance. y 
vosteriormente-se dará una ln 
formación sobre la situación 
económica de la Caja de Ju- 
bilaciones, además la forma de 
pago de la deuda a los Jubi- 
lados y pensionados con bonos 
de la provincia. 1 


CORRIENTES 1824 


SEA UD, TAMBIEN PREVISOR 
LA ORGANIZACION TORALES Y GENTILE 


Con sólo una cuota de $ 35.- mensuales, le 
asegura un servicio de primera 
cateroría con derecho a 


NICHO 


CONSULTENO,S 


Org. De Prey, Soc. Torales y Gentile 


T. E. 81044 


ASE ERE 


CHAPAS DE HIERRO | 


segras y Dobles Drcapadas Finas 


y Gruesas — Existencia Pormaneate en Rosario 


ALDO E- BASAGLIA — BASMAT S:C.C. 


URQUIZA 2117 T. E. 22817 


IMPORTADORES —- EXPORTADORES 


ROSARIO 


a A, 


AGUJEREADORA 
RADIAL 


PLAMAC 


LA PLATA CEREAL Co, S.A. 


FABRICANTES 


REPRESENTANTES EXCLUSIVOS: 


TURRI sac... 


DEFANTE ¿ CIA.sax. 


TE panes 


A A E E E ÓÍS A A 


Dos modelos RB32/800 y 
RB32/1.000 de 800 y 
1.000 mm. de alcance 
A iii E ÍS 


con licencia 


HELLER 


(Alemania) 


MÍTRE 602 
(Esq.:San Lorenzo) 
23771 


ROSAR 


televisión se 


(Canal 
(Ca= 


“Remates Must- 


Lo- 


'T. E. 83586 


y 


Rosario, Domingo 27 


de Septiemore de 140% 


Las Conexiones eléctri 
bajo. En la foto apar 
secadora automática de grs 
cosecha de maíz, El maiz 
A medida que la 
ra repetir el ciclo. E 


$ en la fin 


jado y despepitado en 
nos en funcion: 
humedecido Se tra 


ra luego a los silos 


Examinarán a jóvenes 
que deseen ingresar 
a la Armada Nacional 


El miércoles 


30 actuará 
en nuestra ciudad una comil- 
sión médica que examinar 


a todos los' jóvenes que de- 
seen Ingresar en la Escuela 
de Marinería, a los que se leg 
exige Ja edad de 16 a 21 
años, además de un examen 
elemental. 


Se pueden solicitar infor- 


mes en la delegación de la 
D.G.P,N. “Ros: «ita en 
avenida Belgrano 328 (edi- 
ficlo de la Aduana), con el 


horario de 8 a 18. 


permiten usar muchas máquinas que ahorran t 


amiento 24 horas al día durante 


el pasa por una] 


mpo que 
la ópoca de 


lada del camión al tanque de almacenaje 
dora completa su ciclo vuelve a cargarse con maíz del tam 
Erano s 


Le pa: = 


que se ven 


ComPRomsos la señorita Adélma 
Cardlinl - Cosentino— Marovich con el señor 
Se formalizó ayer el rempro lo Lascano. Los novios 

miso matrimon.wj] de la seño- | fueron acompañados hasta el 

rita Elisa be; Cardini con | altar en calidad de patírinos 
el señor Juan Carlos Cosen-| de la cer ía por la señora 
tino. /: Chandro de Lascano 

Carrigali - Scalona— eñor Héctor Lorenzo Ma 
La señorita Néli“a E. Carri- 

gali anunció la concertación 

de su compromiso matrimonia; matri- 

con el geñor Edgardo Scalona. | monio en ceremonia que se 

CASAMIENTOS— el p.o de María 

Marovich - Lascano— Ja señorita, Jes 
En la Iglesia Santa Rosa de | Ajo Antonio Mana, 

Lima tus bendecióa anoche la ron tos padrinos de la boda el 


EL SURTIDO MAS COMPLETO. 
SEN ARTICULOS DE PESCA 


Fabricantes del 
REEL SURREY 
(metálico) 


Y DEMAS IMPL£- 
MENTOS DE PESCA 


Comunica a Todos los Pescadores que Retiren 
La Guía Ilustrativa del Pescador, Gratis. 


es una atención para todos 


los amantes de la PESCA 


VEN'** POR MAYOR Y MENOR CREDI%YOS 
A 949 — ROSARIO — T. E. 62425 


Dr. PEREZ IBANEZ. — Bioq. Farm. Propietario 
Dra. A. B. de Pérez Ibáñez - Bioquímica Farmacéutica 


Dra. IDA CRESCIO — 
CORDOBA 950 T. 


[ 
E FARMACIA 


A A A e re 


DEL AGUILA 


Bioquímica Farmacéutica 
. 28815 y 12663 ROSARIO 


EL CIRCULO — Domingo, 
a lag 21.30. Asoc. pro Cultura 
Musical presenta a Ilma So 
lomita Ricardo Yost y José 


Constantini en Yo y el lo: 
bo” y “El retablo de Maese 
Pedro”. Orquesta de Cámara, 


dirigida por Luis Millcl, Loc. 


en vent; 


NA PAS 

LA COMEDIA. — Hoy, 4 
las 22, presentación de la Cía. 
española de comedia Marcela 
Yurfa y Jesús stu, del 
teatro. cine y TV hispana, en 
su gira por América, por pri- 
meza vez «en Rosutlo, con 
“Cena de matrimonios”, 3 ac- 
tos de Alfonso Paso. Dos fun- 


clones diarias. (Esp. sin rest.) 
Le sslídades en venta. 

OLIMPO — Hoy, a las 18 

y a las 22 horas, retorno 

de Don Peléle y suelen: 

co en “gencita de ma- 

dera”, de Ricardo Hicken 

(Esp. sin rest). Localidades 

en vent 

16, 19 

Primos querl- 

y Glen 

“Cons 

ración de sie AS 

Tracy y Abne tinc. 


men. de 14 años). 

GRAN REX — $ 80 cli. 14, 
1735 y 21.05: “Ratón en la 
Juna'', comi Margaret Ruther 


homas. 16. 19 
“Yeah. yeah, 


y Cristina ' Gajoni: 
: “El demonio en 


negre", 


eñor Juan Antonio Manass 
y su esposa 
nación, y el 


ndo 


Por D. Aristóbulo L. Lazo— 
En la Iglesia Catedral Metro- 
politana se rezará mañana a 
11:45 una misa en la que 
se pedirá por el descanso del 
alma del señor Aristóbulo L. 
_de cuyo fallecimiento se 
cumple él mes. 


Organiza dos cursillos 
una institución gremial 


Con el auspicio de la Comi- 
sión de Biblioteca y Cuitu: 
de la Asociación Emp:eados 
de Comerclo y el Depart 


a gremial 
ripción en los 
preciación 


e Dante .G 
Rodolfo Elizalde: 

Dichog cursillos, absoluta- 
mente gratultos, se dictarán 
dos días por semana a partir de 
lag 19.80. La inscripción, ex- 
clusivamente para socios de 
la entidad patrocínante, con- 


tínúa ablerta. 
Los interesados pueden in- 
formarse y consultar progra- 


mas diariamente de 19 a 20.30, 
en avenida Corrientes 440, 


AYUDA DEL GOBIERNO DE LOS ESTADOS UNIDOS A SUPUEBLO 


El Esfuerzo Cooperativo y! 


¡a Electrificación Rural 


ctrificación rural d 


Unidos está 
ida por una sociedad de 
pos de pers su gobier 
que en os se on; 


nizan como cooperativ 


la energía. En 
y más de 900 d 
perat en funcionamiento y 
el número de sus 
entre menos de 100 

í_ 30,000, con un promedi 


000. 
Las cooperativas constitu- 
yen la verdadera van, 


pero otros d 

como las cor 

comerciales de 
munic 


ñias 
los distrito: 
energía públ 
para tomar préstamos del go. 


bierno para fines de electrifi 
cación rural. Alrededor de 100 
de ellos así lo han hecho. 


Una cooper 
una empr 
de propi 
incorpora conforme a 
yes del estado donde fu 


tiva eléctrica e 
independient: 


a 


Los consumidores son 

miembros, son copropietarios 
del sistema y. tien n su 
operación, Cada os 
miembros tiene un voto en las 
elecciones de los directores y 


en la sión de cualquier 
materia que se presente en l 
reunión anual de la organiza: 
ción. Se contrata un adminis 
trador para atender los nego- 
en nombre del directorio 
y de los miembros. 


_Las cooperativ la 


ervicio, a 
una suma pa- 


queño margen 
suficiente capí 

nes y de reserva. Los már- 
genes de operación se devuel- 


ven a los consumidor en 
forma de reducción en las ta- 
rifas, o como reembolsos en 
efectivo a los usuarios, o se 
acreditan a la cuenta indivi- 
dual de los miembros como ca- 
pital pagado. 

En los Estados Unidos en 
la actualidad el 98 por ciento 
de todas las fincas tiene ser- 
vicio de electricidad. Las ins- 
talaciones financiadas por el 
gobierno sirven a poco más de 
la mitad de ellas. 


PROGRAMA DE ELECTRI- 
FICACION 


ción de Electr icación Rural 
(AER), agencia de la Secreta- 
ria de Agricultura de los Es; 
tados Unidos. Su función pr: 
cípal consiste en conceder 
préstamos y ofrecer asistericia 
técnica. La AER no constru- 
ye, posee ni opera Íñstalació- 
nes eléctricas. 

Los sistemas financiados 
por la AER sirve tanto a la 
población rural como a la no 
rural. Numerosas escuelas, 


miembros 


por NORMAN M. CLAPP 


cenes en 
pegiuñas 
recíl 


ind 


metros de 
la AEF 


5.000.000 di 
inar 
van los 1 


que nef 


electricidad 
nes de per 
Todos los 
ubicadc/ en regiones rurale 
de escasa población, Al 

un promedio de sólo 2 cor 
midores kilómetro de lí- 
|n al Ss veces sirven a 
menos de uno por kilómetro 
(Las. compañias de energia 
comerci ticnen un prome- 
dio de más de 20 consumido- 

res por metro. Si bien 1 
instalaciones financiadas por 
la AER sirven sólo a un ocno 
ciento de todos los con- 

dores de energía eléctri 
istados Unidos, han 
construido y puesto en fun- 
niento más de la mitad 


líneas de distribución 


a tiene 29 años de 
y ha prestado al- 
000.000.000 de dó- 
D 
0.000.000 de d 


lares si adelantado pura 

atender necesidesies de cons- 
rucc rendido 
'orajde los dos Unidos 

1.900:000.000 dólares en paz 


de principal e: intereses 
incluye 1.100.000.000 de 
res en principal, 600.000.00 


intereses 0.000.000. en 
gos ade ados. S 
los prestatarios e 
en sus pagos. La suma que 


adeuda es 91.000 dóla 


LOS R 
RURALE; 


ía el servicio elé 

eo se encontraba a la dispo- 
sición de los agricultores des- 
de antes de que se creara la 
AER-en 1935, pero para la 
mayoría de ellos el costo era 


más elevado que el que 
ban dispuestos o en'condicio- 
nes de pa Las compañ 


eléctricas generalmente e 
gian al cliente rural que pa- 
gara una contribución de cons 
trucción de 2.000. dólares o 
más por milla de línea, ade- 
más de cobrar tarifas muy 
altas. 

Los residentes rurales lleva- 
ron su problema al Congreso 
de los Estados Unidos. Consi- 
guieron que se aprobara una 
ley. que requiere ciertas dis- 


(El trab 


Jo pesado y 


igualadoras si los 
residentes rurales han de con- 
ir electricidad a precios 
o "parecidos a los que se 
cobran a los que residen en 
s zonas urbanas. Dos jó 


posiciones 


nes criados en una fi fue- 
ron elegidos mie del 
Congr de los Es tados Uni- 
dos —Sam Rayburn de Te 


y George Morris, de: Nebras- 
ka— incluyeron los igualado- 
res en la 1 


La primera de estas cláusu- 
en la Ley de 
lectríficación Rural fueron 
los préstamos a largo plazo y 
bajo tipo de interés. Desde 
han hecho préstamos 
años dé plazo con inte- 
del dos por ciento 

stamos del 100, por cle 


mente con una primera sipo- 
teca bre el sistema eléctri- 
na segunda cláusula 
igualadora fué la asistencia 
técnica de la AER para la or- 
zación, servicios de inge- 
, contabilidad y adminis- 
tración. 

La tercera cláusula igunla- 
dora dispuesta por el Congre- 
so fué una autorización para 
que la AER conceda présta- 


mos para instalaciones de ge- 
neración y transmisión. 


EXITO DEL PROGRAMA 


Uno de los principales éxi- 


4 


engorroso se ha eliminado del día de 1. 
electricidad en el hogar. En la fotografía aparece una cocina con todo equipo eléctrico 
en una finca que actualmente recibe: ener gía eléctrica de las líneas de una cooperatiya 
financiada por la Administración de El 

en la fotografía e incluye estufa eléctrica, tostadora y batidora de alimento. 


trificación Rural. 


esposa rural eraclas a la 


Parte del equipo se puede ver 


tos del progra 
cación rur: 
tante bi en el prec 
energía eléctrica tanto 
mayor como al detal. E 
ocurrido a pesar de-la ten- 
dencia ger=31 al alza en 1 
precios de la economía norte- 
americana. 


n las fincas de los 
dos Unidos la energía el 
ca es en la mayoría de 
casos la fuente de ener; 
ponible a precio más bi 


solo -kilovatlo-hora de elect 
cidad, que se cobra al usuario 
quizás a 2 y medio centavos, 
enciende un foco de 10u va- 
tios para leer o trabajar du- 


rante 10 horas, bombea 1.803 
litros de agua de un pozo, 
muele 181 kilos de forraje, 


entos hacien= 
un congelador 
ordeña una 
al día durante 
'e funcionar un te= 


protege los a 
do funcionar 


isor durante 4 horas o una 
áquina de lavar durante 3. 


anado y 
nte so ban bes 
nergía ge- 
rural 
la energía vléct 
mejor salud y 
s comodidad 
otr 


, nue- 
tiempo li 
actividades, 


'omunic ral sig= 
s empleos: ingresos 
a utilizarse lo- 


Para 


calmente. 
de equipo e í: 
tricos significa un nuevo mer. 


la industria 
rumentos eléc. 


cado de 
dólares. 


muchos millones de 


LOS 20 BILLARES 


“OLIMPIA ” 


CASIN — CARAMBOLA 


BAR AMERICANO 


RIOJA 982 


23 PULIDORAS 
LIJADORAS 


vinarias srt. 


Programa de Teatros, 


ODEON — $ 60 cll. 15.45. 18 
y 20 y 21.15: “Nací buen mo- 
zo", con Alberto Sórdí y Ana 


ASTRAL — "El puente s0- 
bre el río Kwal". con William 
Holden y Sessue Hayakawa 
(S|restric.). 


SAN MARTIN — 5 44 cl! 
“Corazón profanado”, con A 
Ekberg. “Un trío de terror" 
con V. Price. “Hombre de vel 


N? 1.346' 
tricclones). 


(Espect. sin res- 


María Ferrero. 17,10, 19.5 y $ 60 ell. 17.25 
22,50: “Circe”, con Graciela generosa”, con 
Borges y Alberto Argíbay. | Susan Hayward y Dana An 
(Proh. men. 18 años). drews. 15.45, 19.10 y 22:40; “El 
A | deporte predilecto del hom: 


br 


e" con R. Hudson y Paula 
t (Inc. men. 14 años)» 


BRISTOL — $ 40 eji. 19.45: 
“Smania siciliana”, con Aonet 
te Trotberg y Gerard Blaln. 
21.10: “LL sorpasso", con Vit- 
torio Gassman y Cather Ine 
Spaak. “La reina y el 


dad”, con John Wayne y M. O 
'Har: o 4 añ . Marina Vlady 
SS E EZ y Ugo Tognazzl. (Proh. men. 
de 18 años). 
BROADWAY — $ 70 oll. 17 
y 30 y 20.50: “La banda Casa: | 3 : 
roli", con Renáto Salvatore. | SOL DE MAYO — 5 44 cl 
16, 1915 y 2235: * Los militares. en su salsa”, 
de maridog”, con Walter Chia | “Los diablos rojos” y “Mac 
ri y Silvana Pampanini. (Pro- | teen el valle de los royo 
hiblá: . 18 años). = 
hibido men. Ss. A APOLO — $ 40, niños $ 20 
= l. “7 gladiadores”. con Ri 
IMPERIAL. — Cont. desde [00 E AS NS, 
las 1545 hs. Entrada $ 46.05.. | hard Harrison. “Ven a volar 
Imp. $ 23.05 “Artimañas do- A 
losas", E Rossi Drago y | El Gato Félix 


'Alta Infidelidad”, con Ugo 
Tognazzi. (Proh. men. de 18 
años), 


CAPITOL 60 e 
17,35 y 20,50, 'arzán contra 
el mundo”, con Johnúy W 
muller y Maureen O'Suilivan 
32:45, 16, 19.20 y 2240: “La 
flecha de oro”, con” 
ter y Rossana Podestá. (Sin 
regtrle.) 
A 


UMENTAL — $ 70 oll. 


JOA 


con Rosita Quinta- a Tito 

: 14, 17.25 y 20.50: “Un maldi 
ma y Ubaido Martínez, (Prol. | ego» "con Pietro Germl y 
EPICA Claudia Cardinale. 16. 19.25 y 
“La vuel lo en 
REDAR — 5 80' cil, 16 22.45: “La vuelta al mundo en 
y 22.45: “C ñ 90 noches”. (Proh. men. de 18 

'adrone años). 

17.30 A A 


papel”, con 
Ubajdo Ma 


ALIDAD EN 
TOLDOS DE 
ALÍMIIO 


HERALDO. — Hoy cambio 
de programa. Cont. de 13 hs. 
Platea $ 12.75. Imp. $ 7,25. Ul 
tima vuelta a las 23 hs. Los 
dibujos en colores: “Zalamero 
caba.lero', con Pepe La Pe 

“Padre e hijos”. del P: 
o Carpintero; “La jaula yo 
lora", por Malandrín; el es 
reno, “Botín en la selva”, de 
Terry Toon en clnemascope; 
las Variedades: "Fútbol inter- 
nacional”, deportiva; “Impr 
slones del Pacífico Sur”, “Mo- 
vietone” en colores y elnemas* 
cope; los potlclarios estrenos. 
“UFA N* 102” y "Argentino 


conmigo”, 


G.enn Ford, (Proh. men, de | con Lola Flor: 

14 años)» “E; secreto d 
URQUIZA — $ 40 cli. 16 y 

20,10: “Otra vez adiós”, con 

Ingrid Bergman y A. Perkins. 

18.05 y 22,15: "Tom Jones”, c. 

Albert Finney y Susannah 

York. (Proh. men. 18. años). therine 


ECHES ORTU — $ 50 cli. 


con Dolores Hart. 
“Avance a la retaguardia”, O. 


". 16,40 y 
an espectáculo”, 


16 y 20::“Variedades' 
20.45: “El gr 


hoy y 
Sofía Lorén y 


: “El cadáver en trolanni. (Proh. men. 
div ari y Ri (años). 
Hosstin. 15.50, 19.15 y 22.4 
“Un nuevo modo de amar”, = = = 
con Paul Newman y. Joanne | EL NILO — $ 44, niños $ 20 
Woodward. (Proh. men, de 14 | ell: 19.45: “Los desafíos 
años). de Tarzán", con Jack Maho- 
—_—— 16 y 20.45: “Perseo, el 
BAR — $ 50 cl. 18.05 encible”, con Re Harrison 


: “Una día con veinte no- 
» con Willlam Franketn v 

1 Redmond. 16:30,19.30 y 
30: "La dama ligera”, con 


Baxter y Leslie Phi- 
lips. (Inc. men, 14 años). 
ROSE MARIE — $560 oli. 


¿SE ATREVE A DAR- 
MEUNA BOLETA 2 

¿SABE QUIE) 
SoY yo? 


Anna Ranalde, 17,30 y 22.30: 


El jeque rojo”, con Shannidg 
Pollock. y Mel Welles. (Sin 
estric.). 


ESMERALDA — $ 40 cll. 16 
y 30 y 20.30: "Doble vida", con 


Antonella Luald! y Jean Paul 
Belmondo. 18.15 y 22,10: “Ayer 
hoy y mañana”, cop Sofía 
Loren y Marcello Mastrolan- 
ni. (Proh. men, 18 años). 


DOR — $ 40, 

16.20 20.45: 
con Lee 
22.10; “Cha- 
Grant y A- 
men. de 14 


os $ 


20 ell 
Los hijos del djablo" 


J. Cobb, 18,20 y 
rada”, con Cary 
Hepburn. (Inc. 
ños). 


AMERICA — $ 50 cli. 16 y 
20.10: “Diversión en Acapule 
con. E. Presley. 18.10 y 221 
“Un nuevo modo de amar", e 
P. Newman, (Proh. men. de 
14 años). 


OPERA — $ 50 cll- 
¡ón en Acapu EN 


20 


drew. 17.55 Un' nuevo 


modo de amar”, con P. New- 
man -y Joanne Woodward 
(Proh. men. de 14 años). 


por Walt Disney 


¿POR UN MINOTO 
Lo Tuve PREOCU= 


4 


Infórmese 
en el 2% piso 


“bien vale 
la pena” 


llegarse 
hasta 


rs Variedades y TV 


LUMIERE — $ 50, niños 
$ 30 cli. “Hombre de verdad”, 
con John Wayne y Maureen 
O'Hara. “Mercado de amor”, 
con G. Ford. (Sjrestric.). 


OCEAN. — Noche 20 hs. 
Entrada $ 40 con imp. Niños 
$: 25 con imp. “Hipnotizad 
profesiondl', variedad; “MI 
mujer quiere casarse”, con L, 
Errol; “Eco de tambores”, con 
G. Cooper y “Asalto al tren 
pagador”. con C. Gómez. (nlc, 
men. 14 años). 


VICTO 


— $40. niñ 
$ 20 efi. “Su consigna era va- 
lor”, con Dick Bogarde. Las 
sete espadas del. vengador”, 
con Brent Halsey. “Amor en 
Las Vegas”, con E. Presley y 
Ann Margret. (Inc. men, de 
14 años. 
A A 
NORMANDIE, — Cort de 
16.30 hs. Platea con imp. $ 
“Amante y asesino”, con A. 


de Córdoba; “Caming de la 
horca”, cOn M, A. Mejía y 
“Tuya hasta 1 amuerte”, (Esp, 
Inc. men- 14 años). 
AA A A A 

MENDOZA — $ 40, viños 
$ 20 cjl. “La ley del sels t- 
ros", con Robert. Loggla. ..El 
profesor voligoma”, con Fred 
MoMurray. (Inc. men. de 14 
años). 


TIRO SUIZO — $ 40, niños 
$ 20 ofi. “Grito de batalla”, e. 
Van Heflin. Imperlo de au- 
CGaces”", con Audie Murphy. 
(Inc. men. de 14 años). 


ROSARIO — $ 40 cl. 
“La patrulla fantasma” 
Peter Cusking, 15,30 y 20.40: 
“Plerra/ generósa”, con Susan 
Hayward y Daña Andrews, 17 
y 22.30: “El capitán Newman 
M. D.”. con G. Peck. (Inc, 
men..de 14 años). 


19.15; 
con 


$ 40, niños $ 20 


0", con A 


y on. “Hefma 
nos ante el peligro”, con Jeff 
Chandler y Ale Nicol. “La 
salsa de 19 y! con' Dorls 
Day y James per. (Inc. 


(men. de 14 años). 


GODOY, — Noche a las 20 
30 Es. Mayores $ 35. Meno- 
res $ 25 con imp. “Alías 
quillo”, con José Marrone; 


í. E. 29867, 


NACIONALES 
E IMPORTADOS 


FACILIDADES 
DE PAGO 


. CORRIENTES 983 
44565 - ROSARIO 


“Cleopatra era Cándida”, con 
Ninf Marsha 

ALBERDI — $ 40 oli, “Rle 
fift en To “¿Quo Vás 
dis?!. con R. Taylor, (Inc, 
men, de 14 años). 

ROMA — $ 35 cll. (SIR.). 
“Las aventuras del capitán 
Piluso"', con A. Olmedo. “Tie- 


rra salvaje”, con Joel McCrea. 
“La fin del mundo”, con Car« 


$20 
. "Tamboreg de Africa”, ez 
Franckie Avalon» “Pistolas de 


la frontera”, con R. Taylor 
“El niño y el delfín”, con €. 
Connors. (Inc. men. 14 años), 
SPLENDID 40 climp» 
tas a Eufemia”, con Ale 
ma Fuentes y M. Á. Mejía, 
Flequillo”, con José 

ne e Inés Moreno. “Cleo 


a era Cándida”, con Ninf 
Marshall. y Juan Verdaguer, 


(S]restric.) 

COLISEO — $ 40,: niños 
5 20 ejl. “El halcón y la fles 
cha”, con Burt Lancaster, 
“Aventuras en '”, con 


Elsa Martinelli y R. Mitchum. 

por Texas", con Franke Ste 
natra y Anita Ekberg, (es 
men. de 14 años). 


Canal 7 


Deporte cop opinió; 
Oticiero turfístico; 20; 
Justa del saber (compiten Es» 
cuela de Comercio Justo Jos6! 
de Urquiza de Rosario, y Es. 
cuela Florentino Ameghino, de 

21: Cantando en: do» 
l teatro are 


PARA EL LUNES HASTA 
LAS 17.30 
Discorama 
mera Telesouela 
gentina; 13.20: 
13,30: Su es 


11.20; Prt 
Técnica Ar 
Noticiero. 'TV3 
rita (So. 
Phillip Mar- 


Flash inforr 
cortada ( 
eatro epis 
grama en TV; 16; Mujeres . a 
la hora del 17: Nueva die 
mensión (Programa astrológl» 
00); 17.30: Botas de siete 10= 
as (Programa para la gente 


menuda). 


rn 


AO IE 


ñ 


a 


> 


y argentino: 


PAG. SEIS 


CRONICA 


MADRI 
glienza de 
más, con 
a tantas cos 
cayó Independie 


),— Con vor 
Y lo que es 
rosidad frente 
adve 


el “Santiago Bernabeu 
1os sentido orgullo de nu 


fra representación, 
delegación riop; 
do momento día mu 
educación, además 
garra. Tan así es, que la 3 
ción 1 rinc 
pio impare 


porque la 


He “europcismo”, 


fué podo a 
por mística. ro. 
aplaudiendo 


poso E: 


ncluso el foul, 
el regalo d 


cluso res 
gol que 
siquiera los 


fo anuló un 
que el más d 
nuestros jt 
nido coraje d 
blemente, no pc 
otra cosa. 

Pero por 
de] partid 
comienzo, 


sobre el resultado 
> dicho 
Veces. 
hy tuvo tan 
miento, Cuan- 
venel- 


digno compor 


y ya con 


mio Herrera, hiz 
gesto obsceño, conoc 
pularizado por los ita: 
cuyo grafiemo os obvio. rel 
uno de 


tar— a todos y cad 
Tos jugadores argentinos, que 
mo hicieron más que tio 


. Es cosa de mul 
ce otro co- 


Volvie cuentro 4 
r que el mismo 
nativas — disimiles. 
rnazlonale inició 
A perfeo» 


do un 
ro, Indoper 
modo pec 


área 
cantidad 
siempre salier 
rriendo los mir 
que la superioridad en el 
o correspondió a) conjula- 
Año: 
Con tol 


to ita 


1ó Indep 
lo tiempo y ba- 
rieron prácticamente a los “ti 


fosos”. del Inter, Hasta en 
más de una ocasión pudieron 
infracciones dentro 

a que el árbitro no Co- 


1 esta etapa Dacaría 


ladero 
, quí 


mural 


y llevando jue 


mos tiros 
itti encontra 


Violenti 


otras vece 
oticamente 


rebotes y 
quien pi 


do” o apelando a recu 
evidente buena 
ron el ta 


«os los 45 mi 
que los con 
reconocerlo, 


segura 1 
ando ques de 
” que poco a poco 


> sin 


los at 


que 


comentamos al y 
o de esta crónica se 

dujo a los 41 minutos, cu 

en forma totalmente desacer- 


tada el 16 un gol 
nido pot 
una combinac 


de Prospitti y Suárez, aducic 


do posición adelantada 
puntero, Hubieron 
cada vez m 


a española 
ntino que 


jugadas que por 
os pueden consi- 
ilícitas de los ita 
on objeto de rechiflas. 
nplieron asi los últimos 
cinco minutos, sin 
abierto el mar- 
, por lo que fué necesa- 
utar otros dos perio: 
5 minutos cada uno. 

odujo una nueva 


peón 
lianos pi 
des 

ma antirreglamentaria. 

dente que necesitaban del re- 
poso, porque Independiente es- 
taba mucho entero. El 
árbitro, esta vez con buen tino, 
a sus muchos errorea, al- 
leramente tremen 
dos, seguir a los hombres 
en el campo. 

Los minutos se fueron GULy 
diendo con permanentes cas- 
gas de los “rojos”, frente a uz 
conjunto que sólo atínaba a 


end 


ron peli 

seguro. y 

También adquirió 
confian al esti 
lo de A on pierna y 


guapez: una zaga 


rechazar a cualquier p 
1 en la par- 
árbitro. 


go de ell 


haber do 


mismo de los 


o por mon 
oranda €! 


do el partido. Y 
dremos obligi 
caer en la triste 
que 
triunfos. Y q 
ún habiendo 
4 el vencedor 


"Todo fué lo que 
yer en cancha de 
Central Córdo 


de marcación 


y con 
dominó a 


po, pero haber perdi 


desorden 
un 
jugó uno de los peor 


Lo: 


n oy 


ara los ojos de 
luci- 


igado peor, se- 
de la brega. 


a, con serias 
u 


per 


T 


mente fué 


tam- 
dos 


al, virtud, y 
bién 1: , “e log: 
gol uficientes para ganar, 


que eso, los gol: 


contó c 


te de tener 
delantera 

solo hombre con 
penetración 
podía ser Bs 
luga: 
dentro de 
troceder a 


E 


te, 
posicion 
ex, optó por re- 
buscar el juego vol 


conjunto celeste no hizo 
Y. 
n la suer- 

frente a sí, a una 
que no tuvo ni un 
sentido 
Se confi 
pero 
de mantener s' 


Jue- 


de 
que 
en 


Zinny: Gran Apoyo Empresario; 
no: Links Insuperables 


Belgra 


Va culminando el trigé 
campeonato de golf del 
ral. En los línks, que casti 
el mal tiempo, los jugadores 
extieman 'sus recursos 
Jucha contra la cancha, 
tra Jos elementos contra los 
nervios. Pudino sabe que se 
le está es ndo el prim: 
Jugar que ha defendido h: 
alí con brillo, Romualdo 
Barbieri entrevé la esperanza 
de zansr. De estar al frente, 
ten “su cancha” En tanto no 
sotros cami impr 
nes y escuch s las opin' 
mes de quienas dirigen el club 
y del delegado de la Asociá- 
ción Argentina de Golf, El 
for Menuel Antonio Zinny, 
presidente del Golf Club_Ro- 
sario se manifesia sastisfe- 
cho del resultado del torneo. 
En todos los aspectos. Y es 
categórico: “En lo que at2- 
ñe' a premios, este “Litoral” 
supera todo lo ant de 
$ 350,000 que se d 
Ton como más alta recompen- 
egado a los 


imo 


ga 


1o- 


Se ha contado con el aporte 
de “Peters” y “Guillermo Pa- 


dilla” también. Y entendemos 
que el gésto de ACINDAR 
califica plenamente a sus 
conductores, que se han aso- 
ciado magníficamente 2 este 
certamen, de real envergadu- 
Ya. 
“Nos señ 
los abierto: 


el señor Zinn3 
de Francia e 
ado a este sos | 


qu 


Italia le han res 
par lo 


neo. menos las cit 
en dama 
ados. Y que 


profesiona= 


tulo de campeón 
9 en el extran 


un índice de sá 


Peto 
cantidad de jugadores lo seña | 


jero 


la la circunstancia que h 
(por el sábado)) hemos debido 
señalar la primera salida Para 
las seis de la mañata, 

El señor Manuel Belgrano, 
delegado de AAG, aficionado 
al golf de toda su vida, se 

satisfecho de la 
juego: despleg 
a cancha está inmejorable 
y Se debe destacar la tarea de 
la C.D. del Golf Club Rosario 
del capitán, dei primer prot- 
sipnal Romualdo Barbieri, d 
caPataz y 10s peones, que ha 
entado JIMks periectos, 3 


pr 


que les ha 
¡nconvententes 
¡Ción del ArroYO 


Ludneña”. 
E o 


rano, que ilu" 
tra con acobo ciones 
sobre €] tema, a los +3 el 
presidente del Golf Clus E 
Sario suma lo sUyO, mos as 


ta Una feliz cir0 mn: 
te año debemos ro dos 
contingencias importantes que 


son CoNcurrentes; es el tri 
mo Campeonato Abierto del 
Srigésimo Campeonato Abierto 
Asociación Argentina de Goif 
le otorga el patrocinio. Y po- 
ende el título de Campeón del 
Litoral. Que es significativo pa 
cartel de ly profesionalCs 
onados 43 e infervinen 
en la dispu 


Y seguidamente escuchando, 
aprendiendo goif viviendo las 
emociones a la par de quienes 
conducen una compleja orga 
nización, un m 
a Rosario. con 
1 o de firmas co- 
ales que hacen obra, e 
de una disputa que 
atención de la alic 
de todo el pals. 
etacin shrdlu cmí 


Afuera, sigue la Mluvia cas 


ROMUALDO BARBIERI SE IMPUSO 
CON DOS GOLPES DE VENTAJA 


Romualdo Barbieri, el Dti 
mer profesional del Rosario 
Golf Club ganó el toreo del 


Litoral, con acción pujante su 
bre el fiñal. Los resultados 50 
lograron en Condiciones dí 


ENE Eroreans el tomeo de Josraron en condfme a REA 
ALARCON ENFRENTA A! 


DEMETRIO 


Va a afrontar un serio com- 
promiso el yiernes próximo 
len el Estadio Norte el cam 
yeón rosarino mosca, Nelson 
“Alercón al medirse con De: 
metrío Carbajal en 10 rounds. 


Hol combate es difícil para 
ambos, pero: los dos juegan 
su chance en esta pelea fí 
nal de selección nacional pa- 
ra dsiputarle luego el título a 
Horacio Accavallo. 

Alarcón esta pasando nue- 
vamente por un buen monien: 
to. Lo demostró al der rotar 
con facilidad y holg ura al 
campeón cordobés Juan Ro: 
mo, pero Carbajal tambión 
está en gran forma como lo 
femostró al vencer a O: 
Rodríguez en pelea tele 
da. 


El 


campeón rosarino bus- 
cará. prest rse con esta 
wiotoria, y si bien es verdud 
que el 14 de febrero logró, el 
triunfo por puntos sobre Car- 
'bajal; no menos cierto es nue 
'phora se presenta más difícil 
6l compromiso, 

Por otra parte además de 
toda la responsabilidad que 
leva Alarcón, lleva también 
Ja oporumidad de brindar « 
Rosario las posibilidades” de 
que inscriba su nombre en un 
'campeonato /argentino, hecho 
que no se produce desde Ab 
frodo' Bunetta. 

FESTIVAL DE BOX 
AMATEURS 

Preliminares 3 rounds 2 por 
1. — Peso pluma: Juan José 
'Avila, Maldonado B. C. Y. Mi- 


Dr. DE GRUCCI 


Enfermedades aparato digos- 


tivo — Estudios radiológicos 
-— Especialidades — Esófago 


octología = 
Vesicula 
mE. 252 


== Intestino — P 
Estómago — 


SANTA FE 1874 


CARBAJAL 


guel Paquez, Rosarino B. C. 

Peso liviano; Alfredo Falic- 
ri, Benitez B. C. y. Carlos Rea- 
to, Rosarino B. C. 

Peso M. Liviano: Juan M. 
Reynoso, Aprendices B. C. 
Luis Terrengue, Paraná B. C. 
Iván Rojas, Aprendices BC: 
y: Hugo Torres, Paraná BC. 

Peleas de fondo, » rounds 
2 por 1. — Peso Medio Wedia- 
no: Jesús Suárez, Rosarino B, 
€. v. 3. Ponce, Mendoza B. C. 

“Peso Gallo: Daniel Segundo 
Santucho, Benitez B. €. y. Jus- 
tino Rotella, Mendoza B. 


ss 


leg para ls últimos 18 hoyos, 
por la Jluvía y el viento, 

Los resultados generales dej 
Trigésimo Camptolato Abierto 
del Litoral, fueron los siguien 
tes: Caballeros, tomto abierlo 
1* Romualdo Barbieri 292; 


Fernández, 207: 5” Domingo 
ualini, 297; 6% Oscar Nari 
7% Orlando Pastarelil 


9» O. Borrone. 
fo Sereda, '29: 
Íi iebt: 1+ Hugo 
Nicora, 300; 2» Reinaldo Cul 
garo, 305; 3? Jorge Ascuénag%, 
207; 4% Carlos Brracht, 308, 
5» José T. Rodríguez, 309; 6% 
Marrio A. Zinny (M), 3105 7? 
Horacio Bazet, 310 
Handicap de 0 a,9: 11 Enrt 
que Astengo, 290; 2% José Ti 
Fodríguez, 293: 3% Oscar Pe: 
+ chenino, 294: 4 Carlps Bata- 


E Su 
o 


Canismo sin fal 


tigando los links... 


esos lin' 
vieron vásar tritnfador 


ADE 
a Rómulo Barbieri, en 
la espe 


vuelta... 


tal 


anza de Orlando Tudi- 
no «queda trunca en la Última 


El señor Manuel Belgrano 
delegado de la Asociación 
Argentina de Golf se ma- 
nifiesta complacido por el 
estado de los links de Fis- 
herton. Lo escuchan con 
atención el señor Manuel 
A. Zinny, presidente de la 


entidad 


organizadora del 


torneo y cronistas de este 
diario, El certamen obtuvo 
rotundo éxito. Barbieri se 

impuso en el final. 


Jlán, 29 
5, 


2» Heriberto Philip 
Octavio Quelrolo, 
Clarke, 295; 5% Dari 
29 


Damas:  scrácht, 


Handicap. de 10-24 9%: 


1> 


¡ 59 Jorge AzcuénaBa, 


Camusso 


Silvia 


Bertolaccini, 247; Za. L. Micha 


letti 3: 39M. 
260; 

Handicap de 0 a 
día B. B: 


Lolaccini, 
Am L. de 
sa. L. Belt 


amo, 2 


E J. 
M. de Dalledomne, 26 
94: 


299 


de: Maghenzani, 230. 


Ca 


EN doctor Luis Beltramo de ACINDAR hace entrega a Romualdo Barbieri del premio 
correspondiente al primer puesto en el torneo de golf del Litoral, finalizado ayer en 
Fisherton con la organización de Rosario Golf Club. 


su | el 


ra, 


cánd en achas ora 


por las puntas co 


Central 
gunos chispazos 


poca de 


se manifestó 
miento en el once Y 
cual radicó esp 
en la supera 


ante d 


el hombre más 1mpo! 


tro dal equipo, visitante, 
ocurrió entonces 
a $ 


que mo: 
*“fulbito”. 


es en la 


sello del 
zoración de pe 
dia luna y siempre perm 
do que en última instance 
defensa consiguiera el desré 
A raíz de ello fué que sólo € 
tro minutos después de 
marcador, Luscher 


Pero no per e-lo decayó el 
espíritu de los azules y fué así 
como pocos minutos más ade- 

el esaño salvaba a 


Amoroso le¿Una segura cal 
nte un remate de Alomar que 
ejécutó un tro libre. Ya por 
entonces. y aún con las fa: 
las apuntadas, y con un Al: 
e] privilegio de 
desde dentro 
ral Córdoba 


ms] 
merecía la igualdad. Pero era 


campo, 


evidente de que para que ésta 
llegara, obligadamente se de- 
bía Intentar el remate. 

Las cosas ho variaron en el 
do periodo. Central Cór- 
ba continuó jugando en cam 

mémper:ey, pero gin que 
ningún peligro. para 
la de Amoroso. Sólo, en 
vna ocasión estuvo a punto de 
caer su marco, cuando tra 
currían 35 minutos, pero esta 
yez fué el poste derecho quien 
concurrió en su ayuda y Una 
vez más: la justicia que ya re: 
clamaba el juego volvía a pos- 
tergarse: para que, 
minutos después, 
resultare total al log 


NUEVA MARGA EN 100 
CONQUISTO PATRICIA 


COn la participación de 
nadadores rosarinos, porte- 
ños y paranaenses se Ccum- 
pló “anoche en el natatorio 
del Club Gimnasia y Esgri- 
ma, la primera reunión del 


y» [campeonato que organiza la 


aludida entidad. 


Solamente Patricia Sen- 
tous, consiguló sobresallr al 
mejorar la marca de nues- 
tra cludad y do la provincia, 
en los 100 metros mariposa. 
El nuevo primado es ahora 
de 1m.188.9/10. 

Los ganadores de las dis- 
tintas pruebas realizadas 
fueron los que señalamos a 
continuación: 

1.500 metros libre caba- 
ter 1o Enrique Piedíort, 
19m.268.4/10. 100 metros 
palda damas; la, Liliana 
enbein, Gimnasia y Es- 
grima; 1m.185.3/10. 190 me- 
tros libre mujeres cadetes: 
la. Susana Procopio, Provin-= 


cial, 1m.168.2/10. 50 metros 
pecho varones: 1% Elías 
Benchuga, Ateneo de la Ju- 


ventud, 4 10.100 metros 
líbre varones cadetes: lo 
Federico Sentous, Gimnasia 
y Esgrima, 1m.9s4j¡10. 50 
metros espalda mujeres me- 
nores; 1% Julia Leikis, Gim- 
nasla y Esgrima, $15.9/10. 
200 metros mariposa caba- 
lleros; 1% Alberto Zozaya, 
Glmnasía y Esgrima, 2m.36s 
3/10. 400 libre «da- 


metros libre varones meno- 
yes; 12 Hugo Orta, Gimnasia 
y Esgrima, 338.5/10. 50 me- 


RENDIMIENTO: 
KILOMÉTRICO- 


mas: a nbeln, 
Gimnasia y m3 48. 
$Si10. 100 metros pecho va- 
rones cadetes: 1o Dantel 
Favarel, Gimnasla y Esgti- 
ina, 1m:24s,1)10, 100 metros | 
pecho mujeres cadetes; 14 
Elena Forum Smidt, Náutl- 
co San Isidro, 11.505. 50 


iones 
lo cual, el 


Córaoba 
gra- 
rió en 16 pri- 

que 


Pero 


Exa- 
me- 
ien- 
a un 


errara 
uno de esos goles Imposibles. 


cumplir 
uerdo de lo que pudo ha- 


20 


ber gido y no fué. De so que 
podr e! 


Cominio que se manifestó en ce cinto que es 
Juego. de fútbol. de la A. R. E. 
> ó lor y 1 
Lo elerto es que Central na 
Y l Igual que en la 
RE o entino en 1 


gradable ver algo 


Rosario, Domingo 


—_————— 


PESE A SU DOMINIO DE CAMPO 


CORDOBA FUE VENCIDO 


Pero quedó g:at 


ía haber ocurrido si 


e hubiera concrt 


ds lo dc 


po 


importe 
n tantos 


an el claro 1d 


more 
unfos. Que lo 


los jugadores 


tado el 


n defini- | 


DE 


o el 


y ATILIO 05 


, TOS: 


L.: 1 
como referee? 


lor, 


$ 
54 
5 
54 
$ 
po 
+ 
$ 
54 
54 
5d 
0 
$ 
9 
; 


gndores y 


$ y 
poco de leyes. 


que 
1que 


G; 
porteño, Duval Golco 
ustaría 


on 


che: 


com 
cha- 


A 
fe gus 


a du 


5 
4 
19 
y |9 
54 
+ 
+ 
54 
+ 
$ 


O0OORrR0RRPr cos ES 


B.: Final de la Diga Cá- 
e de Fútbol el año 


: ¿Qué opina del rofe- 


e que más 
artich; 
jugar 
en 
quier parte, Los portes 


/  OPPOPLPIPIPIFOLIAIPIA POPOPYIPDODVO: 


»Y de Septiembre de-1964 


ños no quiera que Jue 


desd: 


P. 


Si no fue 
Jo gustaria volver 


¿Una comi 
“Arroz con pollo. 


III rr rr ro 


$90. 


Dura Lucha Hubo en el 


T 


12; Carell 8; Blesei 


orneo de Campeones 


Salorni 15; Chiara: 


caída durante la ¡Franco 8 AS 
ayer, alteró la pro- | 11; Bulle Acosta 9. tostehy 43 sm 
amación que se había dis- | J. Newbery es 1; O 
1 reali ñ “asaux 6; Canale Fortu- cla 
puesto para la reali n de | Casaux 6 a A Ue orto: 


a Jornada inaugural del tor= 
neo de Campeones de la Bro- 
el Club 
Horizonte y, que habrá de 6: 


vinci: 


En este último se realizaron 


logs 


tros mariposa mujeres me- 
nores; 1* Beatriz Bazzi, Pro- 
vincial, 41m, 4|10, 100 me- 


tros 


Héctor Almetta, Gimuasla y 
Esgrima, 1m.85.210 
metr 
Patri 


ja. que organ 


ar en la fecha» 


'omo consecuencia: los Par= 


fueron disputados er 


'astos cerrados de Provin- 
ó na. 


m Cristi. 
también el 


Asoc! 
lose 
Milla, 


¡guientes encuentros 


izonte (Rosario) 91 - 3 


espalda . caballeros; 


os mariposa dama 
la 'Sentous, 


Gimnasia 
y Esgrima, 1m.189.9/10 (1e- 
cord rosarino y provinelal). 


12 


% 0; Lafón 0. 
jeron Tos señ 


Esgrima ($. Fe) 126 
n 108 


atini 4; 
Esquivel 20; 


Tu 
a 8 


C. Recreativo 
orge 
Mi 17; 
vare: 
Ponce. 
Arbitros: 


Dalla 
0; Chantiri; 


Fantapa 2 
Esp 


cía (Cañada de Góm 


cuartos de final, se disputó 


e: gimnasio cer 


<port Club (C. de Gón 
Atlético (K 
Sport Club: Yarni 15 
cada 12; Gu 
Santamaría 2 
vaglino 6 
Atlétio 


en 2m,478.5/10, Posta 
1o | metros, 


berto Bisignano y J. C. Ga 


Caunedo 1; Danivll 


ivo (Vera) 38 
Crespi 2; Sa- 
Jampagna 7; Ponce 
o 8 Mas 

Ruglio 


Celestino 4; 


Calrdozo 0; Pighil 15; “Patric 
A 


El tercer encuentro por los 


Frantchi 16; Gen- 


MAR IPOS e A 
resultados: 
HORIZONTE (Rosario) . 
Eo 


de la Juyentud, con Ruíz, 
Fuente, Lecot y Benchuga, 
100 
cuatro estilos caba- 


- con el horario de 17.30, 

pue 
correspon= 
resante tor= 


103 


neo, de 
cuentros 
lo a 
Cancha 
Diciembre 
Argentino (Fit ) Vs 
nasta y Esgrima (S 
Cancha de Horizon 
pacha 1363, ser Í B 
rízonte (Rosarlo) vs. S/p0rt 
Club (Cañada de Góm 
Postorio:mente en' log 
lactones dela entidad 
A úel cer y es decir 
Horizonte gar a las 


e jugur los, en 
Jnles: de 
> programe 

de A 


acuer 


25 de 


alayas 
se 


medi.án: 
Gim- 


20,30: y pectivamente 
A la misma hora, se teali- 
zeron en el gimnasio del Club: 
e igulenies 
cECl aa 52 
ALBA As 
10; Prus 4; 
0; Rivas 
Tin» 
ta ncaferro' 12; 


Varas $; Juárez 

Pedánte 0. 
Arbitros; Andino y Chuen- 

z a(Eperanza). 

PEÑAROL (Elortondo) . 61 

A. JUNIORS (Esperanza) 60 
P ROL: Mestre 15 

); Pa 


isté uentro fué dirigb 
do por los señores Blota y 
Lópe: na) 


ormente en el mis 
del Club Pron: 
Corr: ndiente; 
final, con 


CECI (Gálv 


Vázquez 4; 


Ziliani 175 Fran: 
Realini 16; Ble sisi 4; 
nassoYo. 


Prus 14; Or 
llegas 19; Pascuale 5 y Face 
al 

Andino y Chuenga (Bi 


100 [ma “A”, con Almetta, Berra, | G. y ESGRIMA*(S. Fe) ,. 68 

la | Bourdillón y Scerbo, en 4m | PEÑAROL (Elortondo) +. 58 

30s.T[10. Posta 4x100 1 G: y ESGRIMA: Crespi 14; 
tros, cuatro estilos, dama: 


lo Gimnasia y 


y Esgrima, con 


Posta 4x100 metros libre |Sentous, Borzon A 

' £ y zone, Magonio y Ruslio y Gor 
mujeres cadetes: 19 Gimna- | Hasembein; en 5m.445.810. MOL Mb bro 
sia y Esgrima, con Morra, | Posta 00 metros, cuatro rones 
Davodivich, Lanero y Nada- |estilos, varones exdotes: 19 ra.0; 

lin, en 5m.475.S/10. Posta |Atoneo de la Juventud, con 


4x50 metros, cuatro estilos, 
varones menores; 


tel 


lo Ateneo 


Rivero, Molinari, L.eco[t 
Talyarozo; con 5m.19s,2110, 


Z 


Arbitraron los señores: Blc 
ay 0, López (Asoc. Ro: 


ATLETICOS 


Descuentos Especiales para Clubes y Comisiomistas 


JUOSU: 


DEPO 


mendoza 1667 


49973 


RTES 


administración 
sanluis 1425:tel.67954 


CAFE LA MORENITA Es 


e, 


5S 


E A EE 


A 
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Rostrio, Domingo 27 dé Sepm Fi 
, Yo epttemore de 1965 TCRUONIURE PAG. SIETE 
; E == == 


Conducido con Gran Seguridad por Baratuce 


se Impuso en el Premio Clá 


Gran Taita que Hizo 
la Punta fué Segundo 


El clásico “Joaquin Lagos", prueba central del pi 
disputado esta tarde en el hipódromo Independancia an oo 
solvió con la fácil victoria de Cloro, conducido con gran 
seguridad por el jockey Angel Baratucci. Al darse la señal 
de partida se colocó al frente Gran Talta seguido por Cloro 
luego Samarang y en los últimos puestos Don Gabino y Pelo. 
poneso. La prueba se desarrolló sin variantes hasta poco 
antes de entrar al derecho donde Cloro fué a buscas la 
punta luchando con Gran Taita que se mantenía en esa 
colocación por los palos, pero no le duró mucho, pues pisada 
la recta, Baratucel exigió a su piloteado y éste ne despren: 
dió con facilidad, llegando al disco sin inquietarse. 


QUINTA CARRERA — DISTANCIA: 1400 METROS 


CABALLO Ganador 
1 CLORO (1) 53 kilos, A. Baratucel ....7s ams 


2 Gran Taita (3) 55, A. P. Maldonado 
3 Samarang (6) 50, A. N. Asito 

4 Peloponeso (5) 51, J. Figueroa 
—Don Gabino (4) 61, C, Sáenz. 


AA DOC 

Sports: del 10. $ 5; de la combinada (1-2), $ 5.80. Ganada 

por varios cuerpos; el 30, a 34 cuerpo. Tiempo: 1'26.. No 

corriéron: Gitanejo (2) y La Plus Belle (7). El ganador es 

hijo de Cimarron y Clemíra, del stud Voltaire. Cuidador: 
Aurelio Palacios, 


PRIMERA CARRERA — DISTANC 


1.300 METROS 


CABALL Ganador 

1 CESTILLA (1) 56 kilos, R. Saliño 3.750 
2 Quiyapy (8) 56, M. Sosa . ' 8.800 
3 Perlona, (4) 56, R, V. Ledesma 6.700 
4 La Armónica (5) 56, O. Olivera . 1.400 
TOTAL .. . 20.650 


Sports; de la la. $ 3.70; de la dupla (1-4), $ 9.60. Ganaua 
por 3l4 cuerpo; la 3a. a 1 3)4 cuerpo. Tiempo: 1'23” 112. No 
corrieron: «Soft Gold (2), Tristeza (3), Cherry Love (6) 
Sarcónica (7). La ganadora es hija de Ambler 11 y Cestera, 
del stud Armonía, Cuidador: Natalio Benegas. 


SEGUNDA CARRERA — DISTANCIA; 1.300 METROS 


CABALLO Ganador Placé 

1 DOLMA (3) 57 kilos, C, Sáenz coccouooos . 2.325 
2 Gitaneja (8) 55, H. Magistral 1.700 
3 Red Star (1) 57, N. Quinteros 1.450 
4 Mentada (5) 55, A. N. Ásito .. 850 
—Full Bottic (6) 55, L. Carballada 725 
—Papachi (7) 55, A. Baratucci 2.200 
ú Referencia (10) 54, R. V. Ledesma + 1.125 
IE SR «».. 187.100. 10.875 


Sports: de la la. $ y 3.10; de la 2a. $ 3.70. Ganada 
por varios cuerpos; la 3a. a 1/2 pescuezo. Tiempo: 1'21”. No 
corrieron: Blancota (2), Intrigante (4) y Salanca (9). La 
ganadora es hija de Dorón y Briga, del stud M.E.T. Cui- 
dador; Juan Castro. 


TERCERA CARRERA — DISTANCIA: 2.200 METROS 


CABALLO Ganador Placé 


1 LIMISTE (9) 57 kilos, R. V, Ledesma + 
2 Carriqui (7) 57, F, Lerma 
3 Petate (6) 57, Quinteros 


4 Dontano (2) 54, A ratucci. 
—Rector (1) 57, F. Cácer 5 
— Elogio (10) 53, C. Sáenz . crnenacinos 


ú Valijero (5) 57, ,0. Olivera «... 
TOTALES 


Sports: del lo. $ 5.50 y $ 4.50; del 20. $ 6:20. Ganada por 
2 cuerpos; el 30. a 2 1/2 cuerpos, Tiempo: 226”, No corrieron: 
Toay (3), Claro Está (4) y Batrico (8). El ganador es hijo 
de Barbazul y Limonera, del stud Arnolmar, Cuidador: José 
Galván. 


CUARTA CARRER. 


— DISTANCIA: 1400 METROS 


CABALLO Ganador Placé 

L SPARTAN QUEEN (4) 57 k., A, Baratucoi 41.250 3.225 
2 Teodicea (6) 57, J. Figúeroa 1.750 
3 Histógena (2) 57, N. Quinteros 1.100 
4 Grey (11) 55, F. Cáceres . 1.100 
5 Yajá (12) 055, H. Intetizan 2,425 
6 Speciality (10) 57, R. Ferreyra - 27.950 3.200 
ú Nouveauté (7) 57, C. Di Fipilli . + (con el 6) 675 
TOTALES 150.000 13.475 


Sports: de la la. $ 4.80 y 3.10; de la 2a. $ 4.30. Ganada 
por el hocico; la 3a. a 3 cuerpos. Tiempo: 127" 315. No co- 
rrieron: Injuro (1), Agilela (3), Intención (5), Haronia (8), 
Ancheta (9) y Latania (13). La ganadora es hija de Le Petit 


Prince y Sparte, del stud G. Chopitea, Cuidador: Aurelio 
Palacios. 
SEXTA CARRERA — DISTANCIA: 1,200 METROS 


CABALLO 


Ganador 


1 SANTO Y SOMBRA (4) 54 k, C, Sáenz 89.5 
2 Lingam (6) 54, A. P. Maldonado 
3 Murat (3) 55, A. Baratuccl .... 
4 Marechlaro (1) 57, L. Carballada +... 
ú Riguroso (7) 52, A. N. Asito +... 


274.125 


Sports: del 1o. $ 4; de la combinada (1-2), $ 5.80. Ganada 


por el pescuezo; el 30. a 2 cuerpos. Tiempo: 113” 1/2, No| 


corrieron: Bebece (2), Armiño (5) y Mogado (8). El ganador 
es hijo de Casanova y Señere, del stud Viento Norte, Cui- 
dador: Antonio Fuentés. 


SEPTIMA CARRERA «e DISTANCIA: 1.200 METROS 
CABALLO Ganador 
1 TROGLODITA (4) 56 kilos, L, Carballada 31,125 
2 Nene Lindo (3) 56, J. Suárez 20.800 
3 Egil (5) 55, C. Sáen3 ........ sa + 108.725 
4 West Point (1) 58, N. Quinteros , 20.825 
TOTAL . 81 475 


Bports: del 1o. $ 7,70; de la dupla (3-2), $ 34,80. Ganada 
por 3 cuerpos; el 30. a 2 cuerpos. Tiempo: 1'13” 115. No co: 
rrieron: Charito (2), Zotrozo (6), Mi Heart (7), Castex. (8) 
y Trascartón (9). El ganador es hijo de Tahoe y Barbatula, 
del stud Argentina. Cuidador: Angel Oliva. 


1A: 1,200 METROS 


10 Machinato 58, N. Qu 
11 Faustín 58, no corrió 
12 Inquieto 56, M. Sosa 
13 Salvadorcito 50, J. Funes 
1 Grampero 56, F. Cáceres 
15 Nviladó 58, no corrió 

18 009 36, 0, Caxidia 

17 El Marabú 36, no corjó 


Duralí 56, Y Ledesma 
Paloponeso 56 no corrló 
B. Masterson 56, Magistral 
Sell! Aaire 50, A «Luján 
GuY Wino 56, no corrió 
Franberry 66, N. Aslfo 
Don Parra 56, A. Baratnoci 
Don Yan 56. O. Olivera 
Kaiser 50, R. Ferreyra 


Dr co ro 


Ya está el disco a la vista 


j 
Cloro, que con toda facilidad se adj 


Lo 


primer puesto en la competencia clásica 
del programa cumplido esta tarde en el hipódromo Independencia. 


'ontiene algo en su acción a 


la, Carrera — 1800 Metros 


1 ZARAGATA 57 ks. (H. 
Ventura), $ 2.50. 
2 Whiskerla 57 ks. 
3*Poti 57 ks. 
4 Tatuma 57 ks. 
3|4 cuerpo, 
Cuidador: 
Máximo Acosta. No corrie- 


ron: Salubre, Vane, Eviden- 
ce y La Tapa, 


Za. Carrera — 2500 Metros 
1 ALBARINO 52 ks. (R. 
Rutti). $ 15.80 y 5.60. 


2 R. a, Black 56 1/2: 3 2.90. 
3 Rey Salomón 51 1/2 ks, 
Danger 55 1/2 ks. 
Ganada por medio pes 
euezo. Tiempo; 2'35' 3/5. 
Culdador: Luís A. Ferro. No 
dorrió: Argen 


3a. Carrera — 1800 Metros 

1 RONDO 56_ks. £R. Rutti) 
$ 8:90 y 3,60. 

2 Kamel 56, $ 3.30. 

3 Barval 56, $ 3.50. 

4 Resoplo 56 ks. 

Ganada por 1 1:2 cuerpo. 
Tiempo: 1'52”, —Cuídado: 
Anzel García. No corrlero; 
Dimitri, Spur y Ble Boy. 
sa, Carrera — 1100 Metros 


1 EL TAKU 57 ks. (E. Ja- 
ra) 3 8.50 y $ 3. 
2 Astriyar 57, $ 2,30. 


3 Skim 57, $ 8. 

4 Evening Rain 57 ks, 
Ganada por ventaja mín!- 

ma. Tiempo: 1'7” 2]5. Cui- 

dador: Luís E, Crosato. No 


El salario vital será 
aplicado próximamente 


Informó el Movimiento U 
dad Gremial del Personal de 
la Provincia que se 18vó au 
cabo una reunión con €l minis 
tro de Hacienda, con el objeto 
de plante*-le los problemas ezo 
nómlicos 4  arectán a los em- 


Pleados publicos. El ministro 
Prometio que el Poder Ejecu- 


Uyo solucionará. favorablemen 
te los 


aspectos planttados ed 
inión y que a partir 


aplicario. 


Darán un curso sobre 
arqueología chilena 


Especialinente invitado por 
al Instituto Ce Antropología: 
el profesor Julio Montané, dic 
tará un cursillo sobre arqueo- 
logia chilena en la Facultad 
Letras, calle 
El mismo se 


Los Partidos 
del “Molinas' 


Tall. R.P.B, T. Federal 


Provincia) O: Arge. tina 


| policía para evit 


corrieron: Metileno, Drink y 
Marruecos. 
5a. Carrera — 1.600 Metros 


1 SNOW CAP (1) kilos 
(C. Sauro) $ 15.30 y 5.00. 


2 Tchaikovsky (3). 59%, pe- 
804 15.80. 
2 Rousillón (10) 52%, $ 5.00: 


4 Anheloso (2) 59 
Ganada por 1/2 cpo. Tiem- 


po: 186” 4/5. No corrió; En- 
chantment. Cuidador: Julio 
E. Penna. 


6a. Carrera — 1.800 Metros 
1 TROYA (5) 03 klos (A. 


Longo) $ 7.70 y 5.10. 
Madrépora 


mm $ 5.00. 


y. cpos. Tiem= 
o corrió: Mar- 1 


La Prueba Base en Palermo fué Para 
Tímida Luz, Piloteada por €, Sauro 


vel. Cuidador: Oscar Zarlen- 
go: 

Ta. Carrera — 1.100 Motr 

1 IDEA FIJA (3) 


(A. Etchart) $ 2 
2 Mimí Pinsór 
3 Enfíja (1) 5 


cpos. Tiem- 
. No corrió: Abilene. 
Saturnino L. Bello. 


po: 
Cuidado; 
Sa. Carrera — 1.100 Metros 


1 EXOTISMO (1) 54 kilos (A. 
Longo) $ 3.80 y 3.00. 

2 Snow Fox (3)'57, $ 3.10. 

3 Seayer (12) 54, $ 3.10. 

4 Chatelet (15) 52. 

opos. Tiem- 
corrieron: 

rbe- 
Ju- 


No 
lvajismo, Bi 


DISTANCIA: 


1 Redstone 55, J. Torres 
2 Morgan 56, E. Jara 

$ Hoyito 56, P. Sierra 

4 Andantino 56, R. Rutti 

5 Estovaco 56, A. Etehart 
6 Atala 56, mo corrió A 
7 Geilant 56, O: Sauro | 
8 El Turblo 36, F. Mdonado 


1.5800 METROS 


9 Cenfeso 56, J, R. García 
10 Sulfatlazor 56, no corrió 
11 Tullow 56, A. Sánchez 

12 Saint James 56, no corrió 
13 Vaquerito 56, no corrió 

1 Contenete 56, R. Rodríg'z 
15 Florentín 56, no corrió 


3 


Cloro 
os?? 


1 TALEGAZO (15) 57 kilos 
(R .P, Roóríguez) $ 6,70 y 
3.40 

2 Estellón (14) 57. $ 3.30. 

(18) 57, $ 4,50. 
(16) 57, 


da por 3 y 1/4 cuerpo. 
Tiempo: 115”. No cor 
Ya Vino, Apoderado, Soco! 
Donadieu, Filamentor, Rompe 
Raja. Huincas, Esto rba, 
Enroque, Acuérlate, Lodo y 
Chifulero. Culdador: Cesáreo 
Rodríguez. 

2a. Carrera — 1300 Metros 
1 BRABARI (1) 56 kilos (C. 
egro) $ 3.80 y 3.00. 

2 Oberón (3) 56, $ 2,70. 

3 Artalejos (5) 56, 

4 Loes (6) 56. 


Negro 
Gaucho, Cuidador: Lucio Ta- 
borda: 
3a. Carrera — 3.600 Metros 
1, BRAQUIAL (1) kilos 
(R. P. Rodríguez) $ 7.90 y 
2.90. ¿ 
2 Braceador (6) 55, $ 2.50, 
3 Afortuñado (11) 53, $ 3,20, 


y 1£ cuerpo, 


Tiempo: 1'39” 3/5. No corrie- 
ron: Desmentido y Mun 
Cuidador: Alberto A. Lac 


da. Carrera — 1.400 Metros 


1 CINERA (2) 56 kilos (P, 
Tárrago) $ 3.80 y 2.60. 
2 Cautiva. Dina (18) 56, $ 


3.60. 

Añilina (1) 56. 
4 Grand Rapids (16) 56. 

Ganada por v. cpos. Tlem- 
po: 127” 35. No corri 


CUARTA CARRERA 
Histógena .. . . 
S. QUEEN , +. 
Teodicea. .. . 
Nouveaute . . . 
Speciality . 


Gr 
A 


El valor de cada vale de 
Spartan Queen era de pesos 
187.20 


TA CARRERA 


hiaro 


Lingam ....- 
RÍguroso . .. +. 


Triunfó Santo y Sombra, 
siendo ej valor de cada bo- 
leto de $ 832.90. 


SEPTIMA CARRERA 


156 
206 


West Polnt... 
Nene Lindo . , 
TROGLODITA - 
Egll -. 
La combinación 
Queen, Santo y Sombra y 
Troglodita dió $ 3.311,10 y 
el placé con Nene Lindo fué 
de $ 0.30. 
W— roda woda mo do wo 


Intentaron Agredir a les Asaltantes del 
Banco Provincial los Vecinos de Crespo 


P_CA INTENTARON .-. 
SANTA FE. 27. (C 
pesar de la intensa 
que se lleva a cabo, aún no ha 
sido hallado ni identificedo: al 
peligroso sujeto apodado “El 
Coronel" o “El 'Capitá: 
según los datos en poder 
la policía habria dado muer- 
te al gerente de la sucursal 
del Banco Provincial de Go 
bernador Crespo. Al delíncuen 
te lo acombaña, como va in- 
formáramos Alberto Gasparut 
ti un vecino de la zona, vincu- 
lado con los asaltantes, sablén 
dose que ambos llevan consizo 
armas de grueso; calibre, 


EFECTUOSE 


El yiernes por la noche, los 
pistoleros Ca Alberto Fe- 
rrarí, Criollo Flopidio Yozia y 
otros detenidos en relación al 
suceso fueron tras 
localidad de O 
por disposición del juez que 
entiende en la causa se efec: 
tuó un: reconocimiento. Tres 
vecinos del lugar, entre ellos 
un menor, reconocieron a los 
pistoleros, pues é tuvie- 


r viajantes y vende 
de cuero crudo. Al sa- 
plicados de la coml- 
lugar para ser lla- 

y. pese a 


del 
a San Ju 
las medidas adoptadas por la 


vados 


la reacción 
del público que en gran can- 
tidad se había hecho presen: 
> desbordó los cordones y 
liclales e intentó hacerse jus- 
tícla por sus propias maños 
No poco fué el esfuerzo que 
debió realizar la policia para 
evitar que ello ocurriera; 


Con fuerte custodia, poco 
sissoués del mediodía de ayer, 
los' pistoleros fueron traidos a 
la jefatura de Santa Fe, don 
in alojados por. we- 
distintas dependen- 
son Crioilo Fiort 


fredo Kobly, chofer de la es. 
tanciera taxi que fué facil 
tada por Alberto Gasparutti 


(prófugo) para la huida de los 
malhechore: 
na y Oscar Campana (propte- 
los de una estación de ser- 
ón de Reconquista 
comprometidos 
Guillermo 
transportista y 


a y vendedor de 
domiciliado en Cres- 
lo como la persona 
que mantenía permanente 
contacto con: los asaltantes y 
quienos les facilitó el trabajo) 
y el doctor .Alfonso Jiménez 
Contreras, profesional! aquien 
sd lones, 
tos Ferrari y Yozla 
ron como Vincula- 
do a ellos, Ferrari, se rectifi- 
ó gran parte de lo que 
oportunamente ante 


PERSONAS EN 
LIBERTAD 
Tras prestar declaración en 


PRECISION 


PARA ¡SUS ANTEOJOS 


ABSOLUTA FIDELIDAD-PARA 
SU RECETA 


CON EL INSTRUMENTO OPTICO 


BIPUPILOMETRO 


Oídicoa. 
BASSI 


Cailos Albirio Ft 
' xbos pistoleros. que 
entraron a la sucursal); Al 


SANTA PEVBLS — TAL 40300 


San Justo, donde habían sido 
trasladados comyg informamos 
más arriba, fueron puestos en 
libertal y sln perjuicio, us 
personas apellidadas Narbone, 
Mundín y Bravo, quienes de- 


mostraron Ny tener  víncula- 
ción alguna fon los asaltántes, 
a quienes conocieron tn ua 
caté gin sospechar de quiínes 
se trataban. 


OTROS DOS DETENIDOS 


Aun cuando oficialmente: pu 
da se ha informado, se supo 
que poco antes, de Ju llegada 
de los detenidos a la jefatura 
de policía de Santa. Fe, una 
comisión. de Robos y Hurts. 


artuvo a Argenting Manso, de 
la cluóad capital y a un em- 
pleado de Pijuán: de apellido 
Diflori, 4 quien se lo conoc 
con el seudónimo de “Clavito”. 


NUEVA INDAGATORIA 


Ayer poco después de lag 17, 
los Getenidog fueron traslada= 
dos a los, Tribunales, donde 
volvieron) a prestar —declara- 


ción: ánte el juez de Instruc- 
ción que entiende on la cau! 
sa, No: siendo difícil ¡que sur- 


jan muevaz circunstancias “e 
luso que. se dispusiera la Ji- 
tad del .doctur Alfonso Jí- 


ménez Contreras. 


16 Molinello” 56, 
17 Pedregullo 56, A. 
18 Sabino Fredes 56 ,A. 
19 Sadir 56, R. De Nito 
20 Monte 
21 Pum 56, H. Opsalottl 

22 Rezongón, 56, R. Tárrago 
23 Tragaliudo 56, C. 


llecimiento de la 
fa L. de Jord. 
esta ciudad, h 
m 

de sus relacione: 
consagró 


¡sico “Joaquín Lag 


sta del Sol 
o D, Tassi, 


5a. Carrera — 1.400 Metros 


3/4 cuerpo 
No corr 


A Am=7>7>“T“CEA 


APUESTADODLE 


4 


PRIMERA CARRERA 


CES'TIL Aa 
Perlona .... 
La Armónica 


DA CARRE 


DOLMA .. . .. 203 
Mentada 7) 42 


La combinación de 
lla enla prin Dolma 
en la segur que el 
sport de 


fuera de 
vale, 


1 Juego 56, 


2 Murar 56, A. Saavedra 

3 The Rolez 56, R. P. Rodr. 

4 Londro N. Vismara 

E 56, H. Palave, 
. no corrió 

7 Smal C s 56, Pavarini 

$ Magnanimo Macul 


9 Nilome 56, 0. Richeri 
10 Refunfuño 56, H. Autmuth 
11 Salfatiazol 56, J. Lococo 
Mañero 56, A. Ascre 
Nitrón 56, €. Corso 

/isto Bueno 56. no corrió 
arzo 58, A. 


Loy 


Alegro 56, .J .Corgo 


Sobra! 


Da. Josefa L. de Jordán 


su 


CIMIENTO 


lana se res 


"lo. que 
entida nota de duelo. 
a Jose- 
aecido en 
sido prof 

en el y 


La 


1te lamentac 


los a lo: 
tolerante 


iñosa E 


¿ Forj 


e 
y fa 2106 


La Gran Favorita Sapristi se 


y . 


lección 


) 5 8.90 y. 4.00, 


Carrera — 2,100 Metros 
DORA (14) (52 ki 


mara) $4 


umay (4 $ 3:00: 
Advert 


Gar cpos. 
corrisro 
Laconia, 


——. 


IMATERIALES - ELECTRICOS 
FLUORESCENTES 
ARTEFACTOS 


Y. Grudsky e Hijos stl 


¡URQUIZA 1250 


MUERA 


Dz 


JUNTAS POR MAYOR EXC LUSIVAMENTE 


Av. CORRIENTES 46:88 


T.E. 21776 


e 


ROSARIO 


CREDITOS 
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uena Actuaci 


El Centro 


R. Pérez se Lesionó 


1 ¿Con Ja dirección del 
KCoerezza jugaron est 
Mos primeros equip: 
'rentinos Juniors y Newell's 
en la cancha de los prime 
inte poco público y en una 
¡cancha pesada. 

| Los equipos cuando se orde 
mó la iniciación de la lucha 
so integraron con estos el 
Amentos: 

YA JUNIORS: 
P Valentino D'Ambrosio 
( Díoz, Mesiano y Matto: 

| Lnraschi, Diez, R. AS ná 


Miguelucci; 


míroz, 5 

Cardoso, Zucca, 

rrero y Romero. 
SALIDA Y GOL 

Inició el partido el cer 

lelantero del equipo 
quien trató de habilita 
puntero derecho, pero el 
Fico mal dirigido lo recib 
hn delantero de N. Old Boys 
que de inmediato habilitó a 
Cardoso, quien se corrió uno 
“metros para Juego de eludir 
2 dos rivales tirar un centro 
que hizo llegar la pelota al 
centro, donde la recibió Púrez 
len el cuadro chico, quien tiró 
sin dilación en forma fuerte 
decretando la caída del arco 
de Arg, Juniors cuando sólo 
había transcurrido un minuto 
de juego. 

"Tras el tanto, el partido Ñe 
hizo intenso y los avances se 
fueron sucediendo de un y 
otro lado y a los 6' hubo un 
córner para el arco de los lo 
cales. Hizo efectivo el tiro de 
esquina Romero, pero el za 
guero Valentino alejó bien, 


PELIGRO 


'A los 11'hubo un momento 
'de peligro para el arco de 
O. Boys. Avanzó el puntero 
derecho de Arg. Juniors, 
que combinó con Hugo _Fer- 
mández, quien le devolvió el 
esférico al puntero que tiro 
en forma larga, pasando la 
¡pelota frente a Gironacci, s 
que éste la alcanzara crazan 
do la valla en momentos que 
stropellaba Pinto, quien no lo 


gró tocar el esférico que fi- 
palmente salió fuera del 
KLAmpO»» 


Se cumplían los 16' de la 
tapa cuando De los Santos 

urrió en foul contra Hugo 
Fernández. El tiro libre 10 
hizo Valentino con un recio 
Shot que hizo pegar el es 
'co en la barrera, saliendo con 
E esférico Ferrero que tra: 

de llegar al campo rival, 
Ípues fué despojado por Me- 
slano que sacó afuera. 
¡ CORNER ) 


Se muestra codicioso el ata 
que de Arg. Juniors pero la 
defensa de Newell's controla 


ibien las acciones en las úl-¿ 


timas líneas. Sin embargo, 
alos 24 Achával se vió obli 
zado a ceder córner que tomó 


RIVER PLATE 1 
SAN LORENZO 1 


Otro clásico de Importan- 
Ha on la tocha de hoy se Ju- 
gó esta tardo en al estadio 


+ => 


Delantero 


Luraschi con un tiro alto que 
cabeceó con seguridad Scop 
pa 


A. 
Tres minutos más tarde y 
luego de otro intento de*+Hu- 
go Fernández que anuló a 
Nemiñas entró en juego Zuc: 
ca que tras eludir a un il- 
yal probó puntería con Mi 
shot cruzado que obligó mu 
1 nte al arquero rival. 
En el otro campo, escapó 1 
raschi al control de su cusi 
dia y acortando distancia 
ró un centro que tomó Pinto 
con un golpe de cabeza qu 
obligó a Gironpcel a un grán 
esfuerzo para evitar el tanto. 
PARTIDO INTENSO 


No declinan Jos dos equipos 
y la lucha mantiene mucho su; 
titmo intenso aunque sin nu 
cho peligro para los Arqueros 
pues los. defensores. contro- 
lan bien. Sobre la media ho 
a un ataque que inició Me- 
le permitió a Rubén 
nández. probar puntería, 
de superar a Nem 
su tiro pasó muy cerco 
vesaño. De inmediato 
6 N/ Old Boys con com 
n de: Pérez, Zucca y 


bina. 
Cardoso del que trató de sa 


el segundo con 


car proyecho 
do que Miguelus 


AS 
El piloto Juan Manuel Bordeau volvió a mostrar su 
condiciones de gran piloto por los circuitos mixtos. Hoy | 
fué un cómodo ganador en la 2a. Vuelta de C. Casares 


(Viene de página la. col. 8) 
bert y Roldán se llevaron la 
pelota en combinaciones sú- 
cesivas y ya cerca del área, 
Andrada en arriesgada inter: 
vención se apodera del esté- 
rico. . 
CAMBIOS LOCALES 


En una acción en el centro 
del campo Musglone, centro- 
medio centralista 
lesión que lo obliga al disen- 
tor técnico a realizar diversos 
cambio». La delantera local 
se alista con Muggione, Loa 
árez, Borgogno/y Gi 
frédi por y 
brír el lugar de Mug 


sufre una 


gione. 
ANDRADA, GRAN VALOR 


Sobre los 20' Roldán en há- 
bil jugada personal, eluda a 
úos hombres locales y ya “len 
tro del área, despide un vio 
lento tiro cruzado que parmi 
te el lucimiento de E, Andra 
da al contener un forma mas 
vífica, Cuando se cumplen los 
28', Giménez se corre por su 
costado derechu y en buen 
momento efeciúa centro cru 
zado hacia atrás, tomó Man- 
fredi y su fuerte remate es 
rechazado por Seijó. 


MANFREDI LESIONADO 
Dl A los 28' Manfredi es reti- 
rado del campo de juego, al 
sufrir una lesión cuando tra- 


ón de los Rojine 


Lesiones y Desorientación en 
Central Motivaron su Derrota 


taba de cabecear. En primer 
momento se creyó que la mis: 


ma era grave, ya que los au-| 


xiliares centralistas entraron 
al campo de juego con la ca- 
milla para retirarlo, pero la 
misma no fué utilizada, Luego 
de estar por tres minutos fue: 
ra del campo, Manfredi so 
relncorporó a su equipo. 


MEJOR CHACARITA 


Las lesiones de Mugglone y. 
Manfredi, provocaron cierta 
desorientación en la defensa 
local, y las incursiones de 
Chacarita se hicieron más no- 
torias. Sobre los 36' Sanguinet- 
ti envía centro largo, sale An- 
drada a contener, rechaza con 
una mano y Conigllaro a la 
expectativa remata fuerte y 
bajo, el esférico, luego de pe- 
gar en un poste, se pierde fue= 
ra de juego. 

Dos minutos después nueva- 
mente Andrada se tiene que 
jugar en una situación de su- 
mo riesgo. Roldán y Rambart 
se llevan el esférico en com- 
binaciones sucesivas y luego 
de eludir a Bautista el entre- 
ala enfrenta a Andrada, el que 
en gran acción se arroja a sus 
pies y lo despoja de la pelota. 
MANFREDI AFUERA 


Una gran situación favo- 
rable de gol, tuvo Rosario 


N. OLD BOYS... .- 1 
Arg. JUNIORS - (] 
SEGUNDO TIEMPO 
Al reanudarse la lucha, Ru- 
bén Fernández, delantero de 
Argentinos Juniors que ge ha- 
bía lesionado sobre el final del 
primer tiempo, entró a Jugar 
como puntero derecho, pasan- 
do Luraschi al centro de la 
línea. Ya desde los ¡primeros 
minutos el partido mostró las 
mismas características del pe- 
ríodo anterior, es decir accio- 
nes intensas de los dog lados, 
aunque un tanto desordenado 
en las últimas líneas. Migue- 
lucej a los 4 y Gíronacel a 105 
11' fueron llamados a interve- 
pir haciéndolo ambos con se- 
guridad, El arquero de Ar- 
gentinos Juniors volvió a lu- 
cirse a los 13' al detener Con 
notable seguridad un Temate 
de cabeza de Ferrero, a quien 
había habilitado De los San- 
tos, que parecía destinado a 

la red. 


ATACAN LOS LOCALES 


Jugado el primer cuarto de 
hora del partido, mostró mu- 
cha actividad la vanguardia 
del equipo local que obligó a 
una permanente atención a 
los defensores rojiegros, le 
los cuales fué Nemiña a los 
14' y Achávyal dos. minutos 
más tarde quienes evitaron 
peligro para el arco de Giro- 
nacel, 

PRESIONA ARGENTINOS 


Como era de esperar los lo- 
cales se lanzaron en forma 
desesperada en busca: del tan- 


Segundo fué 
D. Emiliozzi 


Una nueva y brillante de- 
mostración de manejo y au- 
dacia brindó eh Ja mañana 
de hoy Juán Manuel Bordeu 
al ganar holgadamente la 2% 
edición de la Vuelta de Car- 
los Casares, prueba de T, C. 
fórmula '“B”,/ La misma se 
desarrolló en un circuito 
mixto de 202.270 kms. que 
los volantes recorrieron en 
tres oportunidades para to- 
talizar 606.810 kms. 

El primero en Jargar fué 
Dante Emiliozzi le siguie- 
ron Pairetti, Bordeu, Casá y 
otros. Pocos kilómetros de 
la largada le bastaron a Bor- 
deu para tomar resueltamen 
te la delantera ganando ajus 
tadamente el primer circui- 
to con una yentaju de 9 se- 
gundos a Juan O. Facchini 
que era su escolta hasta pro 
mediar la segunda vuelta 
donde debló abandonar por 
desperfectos en su máquina. 
Desde atrás .Corrían en for- 
ma vertiginosa los seudóni- 
mos “Larry” y “Sandokan” 
que habían dejado en el ca- 
mino a 40 coches, siendo 
“Larry” el ganador del se- 
gundo parcial. La tercera 
vuelta fué ganada por Dan- 
te Emillozzi siendo la clasi- 
ficación fina] la siguient: 


En la Primera Final de 


gÓ esta mañana el primer encuentro pa- 
ra clasificar el campeón de la presente 
temporada en da, división común. El mis- 
mo estuvo a cargo de N. O. Boys y el 
local de Rosario Central, ambos ganado- 
qa de sus respectivas zonas. El partido, 

que tuvo trámite intento, finalizó con el 
triunfo de N. O. Boys por 3 tantos contra 


En cancha de Rosario Central se ju- | 


en la segunda, 


444090 


EnGran Tiempo Triunfó Bordeu 


1 


.., 


Cuarta se + 


cero, siendo los scores Leo en dos opor- 
tunidades en la primera etapa, y Medero 


donde Rosario Central per- 


dió una brillante ocasión de descontar al 
desviar un tiro penal. Se destacaron en 
el ganador el zaguero Mónaco, el inte- 
rior Dessia y su arquero Román Hernán- 
dez, que estuvo muy. seguro en la defen- 
sa de su valla, 


Impuso Newell's por Tres a Cero | 
¿ 
j 


Al. Empatar Perdió el Primer 


Puesto la Tercera de Central 


Al igualar con Chacarita | tido de esta tarde contra 
Juniors, que marchaba ante-| sario Central en le división 
penúltimo en su categoría, la| reserva, perdió los puntos en 


o o Eo ¡Sentral 
perdió la primera Colocación HURACAN 3 
F. C. OESTE 1 


que compartía con San Lo- 
renzo de Almagro, que ahora 
ha quedado sólo en ese puesto. 
En Parque de los Patri s, 
Huracán recibió esta. tardo 
la visita de Ferrocarril Oeste 


En el encuentro de terce- 
Ya división jugado en Arro- 

Fué árbitro de la contienda 
el señor Carmelo Minutella y 


yito finalizó empatado 2 a 2, 
Dirigió el señor Atilio 

los equipos se integraron de 

la forma siguiente; 


García y los equipos se alis" 
taron de la siguiente mane- 
ra: 


disputa; mientras que Ne: 
well's Old Boys en La Pater- 
nal perdió con Argentinos Ju: 
niors por 2 a cero. 

Otros resultados 


Argentinos Juniors . 
N. O. Boys . 


Y, Sársfield 
Atlanta 


R“cing_ Club 
Boca Juniors .. 
..s 


¡Monumental de Núñez, AMi 
sivalizaron River Plate y 
San Lorenzo de Almagro 
ton el contralor del señor 
nya] Golcoechea, Los equi- 
os se integraron con los si- 
gulentes Jugadores; 

Ríver Plate: Carrizo; Ra- 
mos Delgado y Echegaray; 
Salnz, Matosas y Varacki 
Cubiila, Sarnarl, Artime, 


to del empate y muy cerca 
estuvo cuando Luraschi rema» 
tó en forma cruzada” dete- 
niendo Gironacci en gran 
forma, 

PEREZ LESIONADO 


Cuando se llevaban jugados 
20' el centrodelantero Pérez se 
retiró del campo de juego le- 
sionado, quedando el conjun- 
to rojinegro con diez hombres. 
Siguieron presionando los “Bi- 


lo Juan M. Bordeu, 3 hs, 
42m. 205. 2/5. El promedio 
del ganador 163.751 -«m, 
por hora. 2% Dante Emilio- 
vzl, 3hs. 45m, 595, 315; 30 
“Larry”, 3hs, 49m. 378: 49 
Antonio Tempone, 3hs. 50m. 
25s. 1/5. 50 “Sandokan”, 3 
hs. 53m. 185. 69 Ralmundo 
Caparrós, 3hs. 57m. 178. 
415, 70 Jorge Sanesse, 3, hs. 
57m. 475. 1/5. 8% Carmelo 


Onega y Mas. . 

San Lorenzo: Irusta; Can: 
£ino y Ruíz; Páez, Telch y 
“Albrecht; Doval Zárate, 
lArcán, Velra y Casa. 


E] PRIMER TIEMPO 


Gol de Artime (R.P.) a 103 


20 minutos. 


Resultado del primer tiem: 


o: 

RIVER PLATE +. + 

“¡SAN LORENZO .. . 
Seguntto tiempo. Gol de: 

Arán (SE) a los 43 minutos: 
Resultado final: 


sde | 


1 
1 


Tabla de 


PRIMERA DIVISION “A” 


Equipos 
BOCA JUNIORS '.*.:) 
INDEPENDIENTE 


ROSARIO CENTRAL .. 
CHACARITA JUNIORS . 
ESTUDIANTES mn... 
GIMNASIA Y ESGRIMA . 
"ARGENTINOS JUNIORS 
NEWELL'S OLD BOYS . 


SIAMBRETTA 


chos colorados” y Pinto perdió 
una gran oportunidad de igua- 
lar al rematar desviado desde 
buena posición. 

GOL DE ARGENTINOS 


Cuando se llevaban cumpli 
dos 35 minutos, una falla gas 
rrafal de Nemiñas posibilitó a 
LURASCHI apoderarse de la 
pelota, rematando fuerte lejos 
del alcance de Gironacel, 

Poco después finalizó el €n- 
cuentróo con este resultado: 

ARGENTINO JRS. .. 1 

N. OLD BOYS +...» 1 Robert Turner y los conjun- 

AO E 


VELEZ: Domínguez; Ovejero 
Posiciones 


Galvatto, 3hs, 59m. 028. 2/5. 
99 Juan C. Perna, 3 hs. 59m. 
595. 415. 109 Miguel Gully, 
4 hs. 02m. 038, 115. 


V. SARSFIELD 1 
ATLANTA 1 


En' Liniers, cancha de Vé- 
lez Sársfield, se midieron es- 
ta tarde el equipo local y el 
de Atlanta. Cumplió con las 


y Mareque; Avalos, Gonzá- 
lez y Canosa; Curía, R. Gon 
zález, Willington, Sublat y 
Carone. 

ATLANTA: Sánchez; Clariá 
y Nuín; Vignale, Grigoul y 


Y. G.E. o iS Andrade; Luna, Collazo, 

21 7 52 Fernández, Puntorero y DO 

18 9 5 426-172 ingies 

E ds he AN e zo Primer tiempo; Gol de 

a Ea ELO (At.) a los 38: mi- 
nutos. 

20.8 6 6-2 22022 

18 7 7 4181 2 Resultado del primer 

20 6.86 23 25'20 |tiempo: 

20. 5 8 6 20 19 20 Y. SARSFIELD . . 1 

19 6 7 6.2 20 19 ATLANTA +. +... 0 

19 3 12.4 28 20-18 SEGUNDO TIEMPO 

20 5 6 9 18 35 16. | GoldeC. Griguol (A.) a los 

18 4 7 7 283 26 15 | siee minutos. 

20.21 7182 15 Resultado final: 

20 2 8 10 15 26 12 | VELEZ SARSFIELD.. 1 

20 110 9 14 36 12. ATLANTA 2.0. 2. «0. 1 


REPUESTOS 
LEGITIMOS 


48 cc. — 125 cc. — 150:cc. — 175 co. — T. V. 


————CONCESIONARIOS 


D:AGOSTINO - TORRES 


CATAMARCA 1367 


T. E. 44395 


funciones de árbitro: el señor | 


Central a los 42*, Juárez en- 
tregó en buen momento a 
Loayza, el peruano alargó a 
Mantredí que entraba a la 
carrera” y de volea el inte 
rior izquierdo remató total- 
mente desylado cuando esta- 
ba solo frento al arco visi- 
tante. 

Instantes después finaliza 
ba Ja primera parte con una 
división de honores sin que 
fuera abierto el marcador, 


SEGUNDO TIEMPO 
Al reiniciarse la segunda 
etapa, Kosa Central lo 
hioz sin Manfredi, que ingre- 
só al campo cuanao ya se 
llevaban 3 mmutos de jue 


mu 


SOL Té CHACARITA 
Sobre los S' Roldán 
hert en jugada que repitision 
a lo largo de todo el encuen 
tro, se llevaron la pelota en 
combinaciones cortas y suse 
sivas, en vitima: instancia 
Kkamoert remo 
arroja Andrada y 8 
detener, vuelve el esférico A 
ue ed vaa 
te pese «ser 
por Bautista remata corto ob- 

¡enienuo es Lacid. 
GOL ANULADO 

Cuando se cumplen 16' 
Chacarita Juniors, obtiene 
su segundo tanto por inter- 
medio de Conigllaro pero el 
Sr. Praddaude anula «a Con: 
quista por posición adelanta 
da del autor. 
GOL DE CHACARITA!! 

Cuando se cumplen 26', 
Confesor en brillante jugada 
individual, elude en forma 
sucesiva a Casares, Bautista 
y Cardozo, ya sobre la línea 
de go] envía centro hacia 
atras y RAMBERT. que en- 
traba a la carrera empalma 
violento shot que vence com 
pletame nte al guardavalla 
local. 
GOL DE CENTRAL 

A los 43” y dominados ya 
por la desesperación los ju- 
gadores centralistas, se lán- 
zaron en desordenada ofen- 
siva sobre la valla visitante. 
ARANDA desde fuera del 
En una de esas incursiones, 
área, remató en forma vio- 
lenta y el esférico tras, pe- 
gar en Seijo, se Introdujo en 
la valla descolocando al 
guardayalla Cordero. 
Sin jugadas dignas de men 
ción, se arribó a la finaliza- 
ción de] partido con el triun 


si 


ía] 
Em 


ros 


A 
Empataron Torino 

y Atalanta en el 
certamen italiano 


Se disputó esta tarde la 
tercera fecha del campeo- 
nato italiano de primera 
división. Uno de los pat- 
tidos que más Interés ha- 
bía despertado, el que 
sostuvieron Torino y Ata 
lanta, finalizó con un em 
pate en un gol por bando, 
Los otros resultados de la 


jornada fueron los sl: 
guientes: 
Roma 5 Varesse: 2; 


Fiorentina. 1, Lazio 0; 
Catania 3 Juventus: 1; 
Foggla 1, Mantova 0; Mi- 
lán 3, Vicenza 0; Caglla- 
1 1, Sampdoria 1 y Gé 
nova 0, Bologna 0. 

Con” los resultados de 
hoy el primer puesto está 
empatado en cinco pun 


tos por el Milán y Ata- 


lanti 
A 


Victoria 
Rosarina 
en Rugby 


SANTA FE, 27 (C) — En 
las instalaciones, del Club 
Náutico El Quilá, se midie- 
ron esta tarde los equipos ser 
lecclonados Se: la Unión SaM- 
tafesina de Rugby con el Se- 
leccionado de Rosario. La Ím- 
portancia del cotejo —*l gar 
rador se acreditó, el derecho 
de participar en las finales 
del Campeonato Argentino—= 
reunió a una crecida coneu- 
vrencia, con la asistencia de 
numerosos partidarios que via 
jarop Gesde Roserio para asis- 
tir al cotejo. El equipo de 
Rosario se alistó con la base 
de los jugadores del primér 
equipo de Duendes, pues nue- 
ve de ellos sobre log quince 
integrantes, pertenecen a esa 
entidad. El resto; se compelá 
con jugadores de Atlético, Ro- 
sario (dos), Sagrado Corazón 
(uno), Tacuara (dos) y _Uni= 
yersitario (uno)» Santa Fe se 
integró con diez jugadores. de 
El tyulllá, dos de Charoga» 
Jockey Club XX uno y Ro- 
wing también uno, 
LOS EQUIPOS 

seleccionado de Rosario: G., 
Seaton, J. Sahd, E. Ferraz; 
F E. España, O. Alet- 
, M. Paván (cap.), 
J. L. Imhoff, M. Bauza A 
Rinaldi, J. Gómez Kenny, y 
Eenvenuto y A. Colla. 

Seleccionado? de Santa Fe: 


fo de Chacarita Juniors por 
dos tantos contra uno. La 
recaudación ascendió a pe- 
sos 325.730, 


ESTUDIANTES 1 
GIMNASIA 1 


ESTUDIANTES: Oleynicki; 
Biagioli y Castillo; Jáure- 
gui, López y Madero; Nar- 
diello, Domínguez, Les, 
Yudica y Bielli. 

GIMNASIA: Minoián; Galea- 
no y Rosl; Dávoine, Man 
que y Carro; Olacia, Mar- 
chetta, Rojas, Pardo y Ls: 
calada. 

Primer tiempo: No hubo 
goles. 

Resultado del primer 
tiempo: 

ESTUDIANTES . . 0 

G. Y ESGRIMA . + 0 

Segundo tiempo. Goles de: 

Nardiello de penal a los 26 

minutos, para 'EstuClantes; 

Pardo (G. y E.) a los 44 mi- 

nutos. 

A los 25 minutos, Bieli de 

Estudiantes desvió un tiro per 

nal. 


Resultado final: 
ESTUDIANTES . 
RIMA 


pr 


J. Serra, H. Gaviola, H. Lau- 
ría, J. Niel, R. Tacca, R. Lo- 
zano, J. González; C. Mamut, 
J. Pagani, R- Rapela, H. Má- 
'etti, J. Colombo, R. Mor:a, 
y J Parajón. 


Ey partido finalizó con el 
triunfo del seleccionado ro- 
sarino, que se impuso por 24 
a 6, Los tantos fueron con- 
yertidos ¡A los 14' por un 
try de Aletta y otro de Sand 
a los 28' y gol de Seaton a 
los 39”. A los 19' del segun- 
do tiempo, penal convertido 
por Serra (Santa Fe), a los 
20' gol de Seaton por try de 
Ferraza y a los 27* Serra 
(Santa Fe) de penal. 
SEVEN 

Se jugó en el campo de jue- 
go de Atlético del Rosario el 
seven a side de primera divi- 
sión del Club Los Caranchos. 
Los cuartos de finales arro- 
jaron estos resultados: Univer.= 
sitario venció a At. del Ro- 
sario por 10 a 0; Tacuara a 
Belgrano por 11 a 8; Buenos 
Aires Juniors a G. y Esgrima 
“'B” por 8 a 3 y San Isidro 
Labrador a Pirayú por 82 5. 

Posteriormente se jugó el 
primer encuentro semifinal 
donde ganó Tacuara por 8 a 
5 a Universitario. 


Roma recordman 


| Gontrat: ¡Deckler; Pas: | HURACAN: ; Ayala; Ginarte || Euiacin 1 
cutini y Alnza; Poncini, Mu- | Y: ¿larcón; Homes, Culla: >” Pei 5 
5 A si y Schneider; Facundo, Ren 
a o es Jo, Valdés, Oberti y. Bello. | Estudiantes mcomropessior 3 
nanl, Poy, Palma y Gilibert. | F, C. OESTE: Piazza; Di G, y Esgrima SL 

Ch. Juniors: Traverso; Gioia y Leonardi; Dohevest Ríver Plate 2 
Bizzio y Cevallo; Atanlo, Me Co os. Cor 130 | San Lorenzo . 1 
guellez y Díaz; Florez, Fun- rón, Ribaudo, Tojo y Gara- A 
tan, Ditilippo, Palavecino y | ”l: A ES 
Bastos.  / Primer tiempo: Gol de | Equipos J. G. E.P.Ps, 

So LY setto (m, Co [Facundo (5) 2 los 42 mi: 

E nutos. y. Sársfield .. 2012 4 428 
de penal. 

O O e EOS 
16 Sello. (R. C.); 18” Pala- [U9mDO: San Loreñto. .- 20.10 5525 
vecino (Ch): 38' lesionado | HURACAN .. + + 1 |[R, plate. 38742 
Relmondo (R. C.). ; F.C OESTE . . . 0 [Boca Juniors . 18 9 4 522 

Resultado final; Rosarlo Segundo ti o:' Goles de | R- Central... 19 9 4 622 
TORA iniorai20óS | nando (E) a mtnue [Independiente 14 9 3 2:21 

OTROS RESULTADOS — |: valdós (11) a los 15 mt | 438, Junlors 20 0 9 5% 

Arg. Juniors +. . 2 fos: Garab y N. O. Boys + 6.4 916 

N. Old Boys 0 mutos; Garabal (FCO) de [Rácing ........ 6.4 816 

j AO penal a los: 35 minutos, Bánficld .... 54 su 
sultado final: F.'O, Oeste .. 20 5 3121 

y. Sápsneld ocios 3 ze E O 4. [Estudiantes ... 19 $ 11213 

Allanta o 2. + HURACAN. 4 + meqarita qee. 17,2 510 9 

e ON 8 A F.C. OESTD +... 1 G. y Esgrima . 20 2 3:15 7 

'n pepiESS A 

Boca Juniors E 

: O 

Huracán +2. . . 1 

F.C. Oeste NIT | 

pS 
Estudiantes... . 2 
a 
CoN: A Uno de-los clásicos de la ¡ tos fué cediendo Boca en su 
Ríver Plate 0 fecha de hoy se llovó-a'ca- | empuje y A eass Rá- 
a bo vellaneda; ' - | cing- a dominar el campo. 
San Lorenzo... 1 on Avellaneda; alí se 0% lractor fundamental de esto 


contraroy una vez más Rá- 
cing y Boca Junlors, esta 
yez con el arbitraje del se- 
ñor Luis Pestarino. Los equi 


TABLA DE TERCERAS 
Esquipos J. G.E.P. Ps. 


San Lorenzo . 2012 5 329 [pos formaron de la siguien- 
R. Central ... 19 12 E a TE 
Estudiantes 1,-19:1% Rácing: Cejas; Anido y 
V. Sársfield .. 20.10 3 12 locas: Martín, -Pastoriza y 
Atlanta +.»==» 2110 2 922 o 

S Sacchí; Dor val, Pentrelll, 
River Plate ..18 9 4 52/- vArá: 
Rácig Club .. 2010 2 822 Ciaudio, Cárdenas y Baptis- 
Incep'diente .18 9 3 621|ta- 
Boca Juniors . 20 7 4 918 Boca Junfors: Roma; Or- 
G: y Esgrima 20 7 4 918|lando y Marzolíni; Alas, Ay- 
F. €, Otste ..20 6 5 917 [ros Moraes y Pérez; Ferrel- 
N. O. Boys .. 19 5 7 717 |ra, González, Valentim, Ro- 
Chacarita Jr8. 20 6 31115] Jas y Callá. 
Argentinos Jrs. 20 4 51113 
Huracán - 4 21410 PRIMER TIEMPO 
Bánfieid 4 113 9 Muy  dispyutado y movido 

Y RESERVAS desde los primeros momentos 


resultó el clásico encuentro 
entre Rácing y Boca Juniovs 
Comenzó mejor Boca mostrán 
dose más incisivos sus hom- 
bres de ataque, especialmen- 
te Valentím que en cinco mi- 
nutos ya había creado  doz 
situaciónes de riesgo para el 
arco de Cejas. Posterlormen 
te Rácing intentó también lie 
yar peligro para el arco ad- 
versario, pero sus remates 
fueron desde larga distancia, 
circunstancia por la que Roma 
no se inquietó mayormente. 
MEJOR RACING 
Con el correr de los mínu- 


Por no presentarse Chaca- 
rita Juniors a jugar su par: 
AA+ <á —_xn_—_— 


Sin actividad en el 
Estadio Municipal 


Por causas del mal tiem- 
po reinante en nuestra clu- 
dad, fué suspendido en su 
totalidad el programa de- 
portivo que debía disputarse 
en el estadio Municipal y 
que comprendia béisbol, mo- 
tocicllsmo y karting, 


hecho era la buena actulición 
que venían cumpliendo Pas 
toriza y Sacchi, mientras que 
en Boca Juniors se hacía san 
tír la ausencia 
Ayres Moraes, su suple: 
de esta tarde dedicado casi 
por completo a la función de- 
Tensiva na lozraba insuflar a 
su equipo el empuje que ha 
bitualmente tiene Boca cuan 
do juega su número 5 titu- 
lar, Sin embargo, ni Cejas ni 
Roma pasarón por momentos 
de peligro evidente, lo que 
significa que ambas delan- 
teras jugaban aceptablemente 
en medio campo, pero resul- 
taban prácticamente inofensi- 
vas al llegar a las últimas lí- 
neas defensivas. 


OPORTUNIDAD PERDIDA 

Sobre la media hora Boca 
Juniors perdió una excelente 
ocasión; Rojas corrido sobre 
la derecha envió un centro 
que recibió Callá inmejorable 
mente colocado, pero una va 
cilación debida a que estaba, 
jugando con algunas diticul 
tades ffísicas le hizo perder 
el control de la pelota. 

A los 38 minutos Valentín 
ensayó uh remate sorpresivo 
que Cejas trabajosamente en 
vió al córner; un minuto des 
pués una entrada profunda 
de Rácing fué selvada por 


de Rattín; | 


El gran arquero de Bo= 

ca Junlors, Ántomo Ko- 
ma batió ey la tardo de 
hoy un nuevo record con 
su valla invicta, la man- 
tuyo durante (673 minu- 
tos de juego, dentro del 
certamen superlor de la 
AFA. Logrando batir el 
record que estaba en po- 
der de Negri arquero del 
Bologna que en la tem- 
porada anterior mantuvo 
su valla invulnerable du: 
rante 666 minutos, 
Roma que valientemente y 
en forma arriesgada se arrojó. 
a'los pies de Cárdenas cuan: 
do: éste tenía muchas posibí 
lidades de convertir el gol. 

PENAL Y GOL... 

A los 43 minutos entraba 
peligrosamente  Cárden 
cuando fué enganchado pu! 
Marzolini dentro del área; el 
árbitro sin vacilar señaló la 


pena máxima, Sacchi se en: 
cargó de tomar la pena; su 
shot fué contenido a medias 
por Roma, pero sin retener, 
por lo que el mismo Sacchi 
entrando convirtió el tanto. 
EXPULSADO 

Sobre la hora Pastoriza co4 
metió una violenta infracción 
en perjuicio de González, he- 


¡RRACING BATIO AL PUNTERO DEL 
CERTAMEN POR UN TANTO A CERO 


cho que fué advertido por el 
árbitro que inmediatama:'e 
dispuso la expulsión del nú- 
mero cinco local, u 

El primer tiempo finalizó 
con este resultado; 
RACING 0... 0 0. 
BOCA JUNIORS... . 
. SEGUNDO TIEMPO 

Pugnó insistentemente Boca 
ey procura del empate pero ¡a 
defensa de Rácing se mantu- 
vo muy firme evitando cOn= 
tingencias serías contra el ar- 
co de Cejas. Sobre la hora fué 
expulsado Valentim quedando. 
ambos equipos con diez hom= 
bes. 

Resultado final: 

RACING .... 

BOCA JUNIORS 

e 


CALIOTTI 


SACOS CRUZADO 
A DERECHO 


Pellegrini y Maipú 


pal 
0 


1 


Ay, 


OTO * 


MONUMENTAL 
Mitre 858 TE. 679% 


